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Vorwort. 



Die folgenden Blätter verdanken ihre Entstehung einer Reihe 
von Vorträgen, welche ich im Sommer 1903 auf Anregung hiesiger 
Kollegen gehalten habe. Sie bringen die Summe dessen, was sich 
aus meinen circa 8 Jahre fortgesetzten Untersuchungen und Be- 
obachtungen für die ärztliche Praxis ergeben hat. Der Wunsch, eine 
den gebräuchlichen Mageninhaltsuntersuchungen analoge, in der 
Praxis durchführbare Funktionsprüfung des Darmes zu ge- 
winnen, und mittels derselben zu versuchen, die Diagnose und 
Therapie der diffusen Darmkrankheiten in ähnlicher Weise zu fördern; 
wie das in der Magenpathologie bereits erreicht ist, war für mich 
von Anfang an der leitende Gesichtspunkt. Die grossen Umwege, 
welchen meine und meines Mitarbeiters Dr. Strasburgers Unter- 
suchungen nehmen mussten, um eine wissenschaftlich begründete 
Basis der praktischen Methoden zu schaffen, haben es unmöglich 
gemacht, dieses Ziel immer so, wie es mir vorschwebte, in den Vorder- 
grund zu rücken. Aus diesem Grunde und zum Teil auch wohl 
wegen der Zerstreuung unserer Arbeiten in der Fachliteratur haben 
unsere Methoden der Funktionsprüfung des Darmes in der Praxis 
noch nicht recht festen Fuss fassen können. Vielen sind sie anfangs 
auch zu kompliziert erschienen, ein Fehler, den sie, wie ich hoffe, 
jetzt ziemlich vollständig abgestreift haben. Die Überzeugung, dass 
unsere Funktionsprüfung, obwohl noch mit vielen Lücken behaftet. 



VTTT Vorwort. 

auch in ihrer jetzigen Form bereits dem Praktiker in vielen Punkten 
von Nutzen sein wird, und die ermunternde Zustimmimg der Kollegen 
haben mich zu dieser zusammenfassenden Darstellung veranlasst. 
Sie gibt mir gleichzeitig eine erwünschte Gelegenheit, einige neu- 
gewonnenen Resultate der Öffentlichkeit zu übergeben. 

Dresden, Dezember 1903. 

Adolf Schmidt. 



I. Die Fanktionsprüfang des Darmes. 

Funktionelle Diagnostik des Magens und des Darmes. — Ansnutzungsversuche. 
Bedingungen einer rationellen Funktionsprüfung des Darmes. — Die Mageninhalts- 
untersuchung als Vorbild. 

Wer den heutigen Standpunkt der Darmpathologie mit dem der 
Magenpathologie vergleicht, dem kann es nicht zweifelhaft erscheinen, 
dass die erstere trotz vielfacher Fortschritte, welche wir namentlich auf 
dem Gebiete der lokalen Entzündungen (Appendicitis) und der Verengerung 
und Yerschliessung des Darmes gemacht haben, doch noch sehr weit 
hinter der letzteren zurückgeblieben ist. Das gilt speziell für diejenigen 
diffusen Erkrankungen des Darmes und seiner Adnexe (der Leber und 
des Pankreas), welche ohne grob erkennbare Krankheitszeichen verlaufen 
— dieselben, die vornehmlich den Gegenstand unserer Betrachtung bilden 
werden — , also für die leichteren Grade der Entzündung und für die 
zahlreichen anderen, sog. funktionellen Erkrankungen, für die bisher 
ein anatomisches Substrat noch nicht gefunden werden konnte. In der 
Magenpathologie ist gerade die Kenntnis dieser Erkrankungsformen 
in den beiden letzten Jahrzehnten ausserordentlich weit gediehen, und 
das verdanken wir der Anwendung des Magenschlauches zu diagnostischen 
Zwecken (v. Leube) und der Einführung des Probefrühstückes und der 
Probemahlzeit (Ewald, Riegel), kurz der Schaffung einer funktionellen 
Diagnostik der Magenkrankheiten. V : ^.^ ^ s/^^ 

Das Ziel der funktionellen Diagnostik, die jetzt auf allen 
Gebieten der inneren Medizin erstrebt wird, ist das, Störungen in der 
physiologischen Leistung der Organe (ihrer Funktionen) auch dann schon 
zu erkennen, wenn andere objektive Zeichen derselben noch fehlen, 
wenn vielleicht nur unbestimmte subjektive Empfindungen vorhanden 
sind oder auch überhaupt keine Symptome, wie das beispielsweise bei 
der Achylia gastrica vorkommt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird dem 
betreffenden Organe eine willkürlich gewählte Arbeit aufgegeben und 
aus der Art und Weise, wie es sich derselben entledigt, auf seine Leistungs- 
fähigkeit geschlossen. Die Schwierigkeiten der funktionellen Diagnostik, 
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2 J. Die FunktionsprüfuDg des Darmes. 

deren wir bei der natürlichen Beschränkung der anatomischen Erkenntnis 
und unserer Sinneswahrnehmungen unbedingt bedürfen, liegen in der Auf- 
findung geeigneter, in die allgemeine Praxis einfiihrbarer Mafsstäbe für 
die Prüfung der Gesamtleistung, resp. der nach einzelnen Punktionen 
getrennten Arbeit der Organe und in der Absteckung der physiologischen 
Schwankungsbreiten der Arbeitsleistung, die natürlich immer genau ge- 
kannt sein müssen, ehe wir irgend eine Schlussfolgerung auf pathologische 
Verhältnisse ziehen können. Haben wir aber einmal einen solchen 
Mafsstab, so können wir mittels desselben unsere diagnostischen und 
damit natürlich auch unsere therapeutischen Kenntnisse ein ganzes Stück 
vorwärts schieben. Das zeigt uns die Funktionsprüfung des Auges 
mittels des ganz willkürlichen Begriffes der Sehschärfe, das zeigen uns 
in der inneren Medizin die Fortschritte der Magenpathologie, Durch 
die Sondenuntersuchung sind wir jetzt in der Lage, die Arbeit des 
Magens bis in die feinsten Details zu kontrollieren und den Anteil, welchen 
eine jede seiner drei Hauptfunktionen, die Motilität, die Sekretion und 
die Resorption daran nimmt, gesondert zu prüfen. 

In der Darmpathologie sind wir noch weit von diesem Ideale ent- 
fernt. Die ünzugänglichkeit dieses Organes bedingt es, dass wir auf 
die Einführung von Sonden und ähnlichen Instrumenten und die dadurch 
ermöglichte Betastung und Beleuchtung der Schleimhaut, auf die Ein- 
blasung von Luft und Flüssigkeit etc. von vornherein verzichten müssen. 
Derartige Methoden sind nur vom Anus aus anwendbar und orientieren 
uns allenfalls über den Zustand des Rektums, aber schon viel seltener 
über den höher gelegener Kolonabschnitte. Vom Magen aus wollen 
zwar Hemmeter (1) und Kuhn (2) wiederholt den Pylorus passiert 
haben, doch kann von einer allgemeineren Anwendbarkeit ihrer Methoden 
nicht die Rede sein. Ebenso ist die Gewinnung von Duodenalsekret 
aus dem nüchternen Magen, auf die Boas (3) zuerst die Aufmerksamkeit 
gelenkt hat, an besondere Vorbedingungen geknüpft, die nur ausnahms- 
weise erfüllt sind. So sind wir — abgesehen von den Hilfsmitteln der 
physikalischen Diagnostik, der Inspektion, Palpation, Perkussion und 
Auskultation des Abdomens, und der Anhaltspunkte, welche uns die 
Prüfung des ürines und überhaupt der übrigen Körperorgane ergibt 
— im wesentlichen auf die Untersuchung der Fäzes angewiesen. Mit 
der Fäzesuntersuchung hat es aber seine eigene Bewandtnis, sie wird ^v 
in der Praxis viel zu wenig geübt und gewürdigt. Ich glaube niemand 
zu nahe zu treten, wenn ich behaupte, dass ausser den Krankenhaus- 
iirzten und den Spezialärzten für Magen- und Darmkrankheiten kaum 
ein Praktiker die Kotuntersuchung anders vornimmt als der Laie selbst, 
d. h. dass er die Fäzes besieht und beriecht und, wenn es hoch kommt, 
mit einem Stabe darin herumrührt. Wie kommt das? Sind es aus- 
schliesslich die Prüderie des Publikums und die Widerwärtigkeiten der 
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Kotuntersuchung, die das verschulden oder verspricht die Fäzesanalyse 
wirklich so geringe Ausbeute, dass sie sich nicht der Mühe lohnt? Ich 
glaube, dass beide Momente im Spiele sind; denn seit Nothnagels 
Untersuchungen aus dem Jahre 1884 (4), deren wertvolle Ergebnisse 
leider auch nur in einen beschränkten Kreis von Ärzten Eingang ge- 
funden haben, ist die klinische Fäzesanalyse bis in die neueste Zeit 
kaum gefördert worden, und es kann nicht bestritten werden, dass die 
gegenwärtig übliche Art der Kotuntersuchung nur recht selten ein für 
die Diagnose brauchbares Ergebnis liefert. 

Eines dürfen wir dabei indessen nicht vergessen : die grossen Fort- 
schritte, welche wir den zahlreichen an physiologischen und pathologi- 
schen Därmen ausgeführten Stoffwechsel- resp. Ausnutzungsver- 
suchen verdanken. Der Ausnutzungsversuch, in richtiger Weise arrangiert, 
ist der gegebene Mafsstab für die Funktionsprüfung des Darmes und 
seiner Adnexe, er zeigt uns an, wieviel und welche Nahrungsbestandteile 
unverdaut den Körper wieder verlassen. Wir verdanken ihm eigentlich 
alles, was wir über die Funktionsstörungen der Leber und des Pankreas 
in sekretorischer Beziehung wissen. Er hat sich auch für die Erkennung 
und Unterscheidung mancher Darmstörungen bewährt, aber, und das 
ist der wunde Punkt, er verlangt einen zu komplizierten Apparat, als 
dass er jemals Allgemeingut der Ärzte werden könnte ; seine Anwendung 
wird stets auf die Kliniken und die grossen Krankenhäuser beschränkt 
bleiben. 

Die Ausnutzungsversuche haben aber auch noch andere Mängel, 
die hier, wo es sich um diö Vorbedingungen einer geeigneten klinischen 
Funktionsprobe handelt, nicht verschwiegen werden dürfen (5). Zunächst 
ist die Auswahl und Zusammensetzung der Nahrung von ausschlag- 
gebender Bedeutung für die Menge der im Kot erscheinenden Reste. 
In den bisherigen Versuchen ist aber die Kostwahl vielfach ohne Rück- 
sicht auf die Leistungsfähigkeit des Darmes erfolgt, jedenfalls ist von 
einer einheitlichen Gestaltung derselben, die doch für vergleichende 
Untersuchungen unbedingt erforderlich ist, niemals die Rede gewesen. 
Sodann werden durch die gebräuchlichen chemischen Methoden der N- 
und Fettbestimmung in den Fäzes die zu Verlust gehenden Reste der 
Eiweissstoffe und der Fette aus der Nahrung nicht genau genug ange- 
zeigt. Sie werden immer zusammen mit den von dem Körper selbst 
ausgeschiedenen N-haltigen Stoflfen und Fettkörpern gemessen, und wir 
besitzen keine Möglichkeit, diese beiden ganz heterogenen Gruppen von 
einander zu trennen. Nun machen aber die Körperausscheidungen unter 
Umständen, zumal bei schlackenarmer Kost, einen recht beträchtlichen 
Anteil des N- und Fettgehaltes der Fäzes aus. Bei gemischter Kost 
betragt z. B. der vom Körper stammende N nach Ried er circa 29®/o 
des gesamten N-Gehaltes der Fäzes (6), und Strasburger (7) hat 
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ausgerechnet, dass bei leicht yerdaulicher Kost mindestens die Hälfte 
des ganzen Eot-N auf das Konto der Eotbakterien kommt. Was das 
F^tt betrifft, so fand Rubner (8) selbst bei fast fettfreier Kost noch 
3 — 6 g Ätherextrakt in den täglichen Fäzes. Diese Zahlen beweisen, 
dass die Resultate der chemischen Eotanalyse recht unzuverlässig sind, 
und es leuchtet ohne weiteres ein, dass sie überall dort, wo es sich 
um kleine Abweichungen vom Normalen, mn die Untersuchung feinerer 
Störungen der Darmleistung handelt, versagen muss. Hinzu kommt, 
dass wir eine auch nur einigermalsen brauchbare Methode zur Bestimmung 
der Kohlehjdratreste in den Fäzes bis vor kurzem nicht besassen. Erst 
das ton Strasburger (9) 1901 ausgearbeitete Verfahren hat sich als 
genügend zuverlässig und empfindlich erwiesen, ist aber dafür so 
schwierig, dass es die Hand eines geübten Chemikers voraussetzt. Ein 
dritter prinzipieller Fehler der chemischen Fäzesanaljse besteht darin, 
dass sie uns keinerlei Aufschluss gibt über die Form, in welcher die 
unausgenutzten Nahrungsreste den Körper verlassen. Eine Frage, welche 
sich bei der Funktionsprüfung des Darmes immer wieder aufdrängt, ist 
die : sind die hier mit dem Kote entleerten unausgenutzten Reste nur un- 
verdauliche Nahrungsschlacken oder sind auch aufgeschlossene Nahrungs- 
bestandteile, die normaler Weise verdaut werden müssten, mit entleert 
worden ? Für den Kliniker ist es nicht gleichgültig, ob die Eiweissreste 
in den Fäzes von unverdauten Muskelfasern oder von Bindegewebe resp. 
Sehnenfasern herstammen, und ob die unverdauten Stärkekömer frei in 
den Fäzes hegen oder durch Zellulosehüllen gegen die Einwirkung der 
Verdauungssäfte geschützt sind. Über diese Dinge kann nur die makro- 
skopische und die mikroskopische Untersuchung Aufschluss geben, und 
es wäre gewiss verkehrt, wenn man auf diese einfachen Methoden zu 
Gunsten der chemischen Analyse verzichten wollte. 

Der Qedanke liegt nahe, ob es nicht möglich sein würde, unter 
Beibehaltung des an sich richtigen Prinzipes der Ausnutzungsversuche, 
aber mit vereinfachter Technik und unter Vermeidung der hier auf- 
gezählten Fehlerquellen eine für die allgemeine Praxis brauchbare 
Funktionsprüfung des Darmes zu finden? Folgende Punkte ergeben 
sich ohne weiteres, wenn man diesen Qedanken weiter verfolgt: 

1. Es muss von einer einheitlichen Zusammensetzung 
des Kotes, von einem Normalkot, ausgegangen werden. 
Dieser Normalkot darf aber nicht einen so weiten Spielraum haben, 
wie es Praussnitz (10) wollte, dass er von einer beliebig gewählten. 
Wenn nur schlackenarmen Nahrung stammt, sondern er muss stets 
ein und dieselbe, ganz gleichmäfsig zusammengesetzte 
Nahrung „die Probekost" voraussetzen. Von der richtigen Aus- 
wahl und der allgemeinen Anwendbarkeit der Probekost hängt alles ab. 
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Wer jemals Stuhluntersuchungen gemacht hat, weiss, dass die dabei zu 
erhebenden Befunde, was Menge und Art der Nahrungsreste betriflPb, in 
erster Linie von der Menge und Art der gereichten Nahrungsmittel 
abhängen und erst in zweiter Linie von dem Zustand der Verdauungs- 
organe. Wenigstens würde ich es unter allen Umständen für fehlerhaft 
halten, aus dem Verhalten der Nahrungsmittelreste in den Fäzes einen 
Kückschluss auf die Leistung der Verdauungswerkzeuge zu machen, 
bevor nicht die in den zwei letzten Tagen genossene Nahrung ganz 
genau bekannt ist. Gerade in der wechselnden Zusammensetzung unserer 
Kost liegt die Schwierigkeit, die Ergebnisse der Kotuntersuchung in der 
Praxis zu verwerten. Man untersuche nur einmal seinen eigenen Stuhl 
makroskopisch und mikroskopisch regelmäfsig eine Anzahl von Tagen, 
zumal nach einem Diner oder Souper, und man wird sich wundern über 
die verschiedenen Dinge, welche den Darmkanal unausgenutzt passieren. 
Über den Formenreichtum der menschHchen Exkremente gibt das vor- 
treffliche Buch von van Ledden-Hulsebosch(ll) jedem Interessenten 
den gewünschten Aufschluss. 

2. Die Stuhluntersuchung muss möglichst vereinfacht 
werden. Alle Methoden, welche sich nicht in der Praxis durchführen 
lassen, sind mehr oder minder wertlos. Sie können für die wissenschaft- 
liche Forschung grossen Nutzen stiften, aber sie werden niemals Eingang 
in die Arztewelt finden. Man denke nur an die Mageninhaltsuntersuchung. 
Was ist denn von all den zahlreichen Methoden der Säurebestimmung in 
die Praxis eingedrungen? Doch nur die Phlorogluzinprobe, die Milch- 
säureprobe und allenfalls die Bestimmung der Gesamtazidität! Alles 
übrige ist in den Kliniken hängen geblieben. Nicht viel anders steht 
es mit der Urinuntersuchung, Von den ungezählten chemischen Proben 
sind nur die einfachsten Eiweiss- und Zuckerproben Allgemeingut der 
Ärzte geworden. Ebenso kommt für die Mikroskopie überall nur die 
Herstellung einfachster Präparate und Färbungen in Betracht. Es könnte 
sonderbar erscheinen, dass ich selbst die Einfachheit der Kotuntersuchungs- 
methoden so scharf betone, weil gerade den von mir zuerst vorgeschlagenen 
Kotproben, der „Gärungs-** und der „Verdauungsprobe**, der Vorwurf zu 
grosser Umständlichkeit gemacht worden ist. Aber ich habe im Laufe 
der Zeit, wie schon hervorgehoben, meine Untersuchungsmethoden immer 
mehr zu vereinfachen gelernt. Ich gebe gern zu, dass jene Proben in 
der ursprünglichen Fassung viel zu kompliziert waren, aber ich darf 
wohl zu meiner Entschuldigung anführen, dass nur auf dem Umwege 
exaktester Detailforschung allgemein brauchbare Werte gefunden werden 
können. Jetzt, nachdem wir durch viele Forschungen über den Umfang 
und die Schwankungen der H Cl-Sekretion des Magens Klarheit gewonnen 
haben, nachdem wir die schwierigsten chemischen Methoden der Reihe 
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nach angewendet haben, jetzt wissen wir auch aus den einfachsten Farben- 
reaktionen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und so wird es uns auch 
mit den Fäzes gehen. 

Das Vorbild der Mageninhaltsuntersuchung kann nicht scharf genug 
ins Auge gefasst werden : dasjenige Verfahren der Funktionsprüfung des 
Darmes wird das beste sein, welches sich möglichst enge an die Funktions- 
prüfung des Magens anschliesst, welches sich eventuell mit ihr kombinieren 
lässt, denn es ist ja bekannt, dass nicht wenige Darmstörungen ihren 
Ausgangspunkt von dem Magen nehmen, und dass es unter allen Um- 
ständen notwendig ist , sich über die Arbeit des Magens Klarheit zu 
verschaffen, ehe man an die Untersuchung der Darmleistung herangeht. 
Die Prüfung der Darmleistung soll zunächst ein Gesamtbild der Ver- 
dauungstätigkeit entrollen, sie soll uns weiterhin aber auch darüber 
unterrichten, welche Gruppe von Nahrungsmitteln in dem vorliegenden 
Falle besonders oder allein mangelhaft verarbeitet wird. Natürlich müssen 
neben der Prüfung auf die unverdauten Nahrungsreste auch die patho- 
logischen Produkte der Darmwand, soweit sie im Stuhle erkennbar sind 
(Schleim, Eiter, Blut etc.), und die Darmparasiten Berücksichtigung finden. 
Als erstrebenswertes, aber noch in weiter Ferne schwebendes Ziel muss 
uns femer eine getrennte Prüfung der Darmleistung nach ihren Haupt- 
funktionen, der Motilität, Sekretion und Resorption vor Augen bleiben. 
Endlich müssen wir versuchen, die Motilitätsstörungen nach den Haupt- 
abschnitten (Dünn- und Dickdarm) zu trennen und die Sekretions- 
störungen in die Stöningen der einzelnen, bei der Darmverdauung 
zusammenwirkenden Sekrete des Magens, der Leber, des Pankreas und 
des Darmes aufzulösen. 

Die folgende Darstellung wird zeigen, dass wir bisher noch nicht 
sehr weit über den Anfang dieser unserer Aufgaben hinausgekommen 
sind, sie werden uns aber die Hoffnung geben, dass wir auf dem ein- 
geschlagenen Wege vorwärts kommen können. Nach der Besprechung 
der Probekost und der Stuhluntersuchungsmethoden werden wir uns 
dann der Nutzanwendung der Funktionsprüfung bei den in Frage 
kommenden Erkrankungen der Verdauungsorgane — den diffusen, ent- 
zündlichen und funktionellen, Erkrankungen des Darmes und seiner 
Adnexe — zuwenden. 
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II. Die Frobekost. 

Unsere Probekost. — Möglichkeiten einer anderen Probekost. — Einwände gegen 
unsere Probekost. — Reizwirkung der Milch auf den Darm. — Vermeidung der- 
selben. — Vorzüge unserer Probekost. 

Die Anforderungen, welche an eine geeignete Probekost gestellt 
werden müssen, sind sehr mannigfache: sie soll so ausgewählt sein, 
dass sie sowohl von Gesunden als auch von den meisten Darmkranken 
genommen werden kann; sie soll möglichst, aber doch nicht absolut 
schlackenfrei sein, damit die normaler Weise von den Ingestis gelieferten 
Heize nicht völlig ausfallen; sie muss wenigstens das Minimalmafs des 
Kalorienbediirfnisses (bei Körperruhe) befriedigen können und die drei 
Hauptgruppen der Nahrungsmittel in angemessenem Verhältnis zu einander 
enthalten ; endlich muss sie einfach zusammengesetzt, leicht zu beschaffen 
und gleichmäfsig zubereitet sein. Erst wenn diese allgemeinen Forderungen 
erfüllt sind, kann die engere Auswahl mit Rücksicht auf die Methodik der 
späteren Kotuntersuchung geschehen. 

Die ersten Probekostverordnungen, welche Strasburger und ich 
bei der Ausarbeitung der Gärungsprobe aufgestellt haben (5, 12), haben 
später mannigfache Abänderungen erfahren, hauptsächlich im Sinne einer 
Vereinfachung (aus drei Diätformen ist eine geworden), teils aber auch 
<lurch Verbindung mit der sogenannten „Fleischprobe". Ihr Prinzip — 
ich meine die Menge und Art der verabreichten stärkehaltigen Nahrungs- 
mittel, welche die Gärungsfahigkeit des Kotes beeinflussen — ist übrigens 
beibehalten worden. Da es überflüssig ist, alle Modifikationen der Probe- 
kost durchzusprechen, gebe ich gleich die Vorschrift für die Probekost, 
wie ich sie jetzt anwende: 

Morgens: 0,51 Milch [oder, wenn Milch schlecht vertragen wird, 

0,5 1 Kakao (aus 20 g Kakaopulver, 10 g 
Zucker, 400g Wasser und 100g Milch 
bereitet)], 
dazu 50 g Zwieback. 
Vo r m i 1 1 a g s : 0,5 1 Haferschleim [aus 40 g Hafergrütze , 10g 

Butter, 200 g Milch, 300 g Wasser, 1 Ei 
bereitet (durchgeseiht)]. 
Mittags: 125 g gehacktes Rindfleisch (Rohgewicht) mit 20 g 

Butter leicht übergebrq,ten, so dass es 
inwendig noch roh bleibt, 
dazu 250 g Kartoffelbrei {aus 190 g gemahlenen Kar- 
toffeln, 100 g Milch und 10 g Butter 
bereitet). 
Nachmittags: wie Morgens. 
Abends: wie Vormittags. 



7 CvVa, 



• » 






8 11. Die Probekost. 

Diese Kost besteht also aus: 1,5 1 Milch, 100g Zwieback, 2 Eiern» 
50 g Butter, 125 g Rindfleisch, 190 g Kartoffeln, und Schleim aus 80 g 
Hafergrütze. Sie enthält circa: 102 g Eiweiss, 111g Fett, 191g Kohle- 
hydrate oder zusammen 2234 Kalorien (Roh-Kalorien).*) Die Probekost 
wird nun gewöhnlich drei Tage lang, eventuell auch länger gegeben, 
jedenfalls so lange bis ein Stuhl, welcher sicher nur noch von dieser 
Diät stammt, zur Verfügung steht. Das ist bei normalem Stuhlgang 
meist schon bei der zweiten Defakation nach Beginn des Versuches der 
Fall. Der Patient braucht ein besonderes Pulver zur Abgrenzung des 
„Normalkotes** von dem Kot der früheren Diät in der Regel gar- 
nicht zu erhalten, da der Normalkot an seiner gleichmälsigen Kon- 
sistenz und helleren Farbe gewöhnlich ohne weiteres erkannt werden 
kann. Wo dies doch wünschenswert ist oder wo der Gesamtkot von 
drei Tagen gesammelt werden soll, gebe ich am Beginn und am Ende 
des Versuches je eine Oblate mit 0,3 g gepulverten Karmins , welches 
den Verdauungskanal unverändert passiert und die entsprechende Kot- 
partie markant färbt; nur einzelne sehr empfindliche Därme werden 
dadurch eventuell gereizt.**) 

Es ist ohne weiteres klar, dass diese Probekost nicht die „allein 
mögliche** oder „einzig denkbare** Diätform für die Funktionspiüfung 
des Darmes darstellt. Derartiges zu behaupten ist mir niemals in den 
Sinn gekommen: innerhalb des oben geschilderten Rahmens der not- 
wendigen Vorbedingungen gibt es sehr viele geeignete Probediät- 
vorschriffcen für die klinische Funktionsprüfung des Darmes, und es 
mag deshalb nochmals ausdrücklich betont werden , dass es sich hier 
um einen ganz willkürlich gewählten Mafsstab handelt. Was aber 
gerade dieser Probekost Bedeutung verleiht, ist der Umstand, dass 
mittelst ihr (resp. bedeutungslosen Modifikationen von ihr) sämtliche 
Kotuntersuchungen von Strasburger und mir ausgeführt worden sind, 
dass sie die Grundlage aller später zu schildernden Stuhlproben gewesen 
ist, ja, dass sie auch für uns das Fundament zahlreicher quantitativer 



*) Die hier angegebenen Zahlen sind nach den Eönig'schen Tabellen be- 
rechnet. Gegenüber der, unserer Arbeit tiböl* Gärungsdyspepsie (19) zu Gininde ge- 
legten Probekost enthält die jetzige Kost ein Minus von I1/2 Eiern und 20 g Zucker, 
dagegen ein Plus von 30 g Butter (belanglose Unterschiede). Ihre Vorzüge vor jener 
bestehen in grösserer Einfachheit der Bereitung und in dem Verkochen eines grösseren 
Teiles der Milch in den Speisen. Nur morgens und nachmittags wird noch Milch 
allein gegeben und, wo diese nicht vertragen wird, kann sie durch Kakao ersetzt 
werden. 

**) Sind Diarrhöen vorhanden, so muss man, wenn man den Kot einer be- 
stimmten Periode sammeln will, den Versuch aus einer grösseren Anzahl von Tagen 
auswählen, weil die scharfe Abtrennung der roten von den nicht gefärbten Teilen 
innerhalb einer Entleerung nicht möglich ist, also ein Fehler unterläuft, der nur 
durch Ausdehnung über einen grösseren Raum verringert werden kann. , 1 
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Analysen und Ausnutzungsversuche abgegeben hat, welche in' unserer 
Pathologie der Fäzes (13) niedergelegt sind und gewissermafsen die 
Basis der ganzen Koprologie bilden. Es wäre deshalb töricht^ 
wenn man ohne zwingenden Grund von dieser Probekost 
abgehen oder sie durch eine andere ersetzen wollte. 
Liegen nun derartige Gründe vor? 

Bisher sind zwei Einwände gegen die Probekost erhoben worden. 
Der Eine behauptet, dass sie zu schwer durchzuführen sei, weil ihre 
Bereitung im Krankenhaus und in der Privatpraxis zuviel Umstände 
verursache und weil die meisten Patienten sich nur ungern drei Tage 
mit einer so blanden Diät begnügen. Der andere wirft ihr einen zu 
grossen Gehalt an Milch vor. Die Milch, heisst es, wird von sehr .vielen 
Erwachsenen nicht vertragen, sie erzeugt leicht Durchfall und ist deshalb 
ungeeignet für eine „Normalkost**. Sehen wir zu, wie weit diese Ein- 
wände berechtigt sind! 

Der passive Widerstand des Küchenpersonals der Krankenhäuser gegen aller 
Veränderungen des gewohnten Speisezettels ist eine gegebene Grösse, mit der jeder 
rechnen muss, der als Arzt sich in die Speiseordnung einmischt. Eine solche Ein- 
mischung ist allerdings nur allzu oft dringend erwünscht, ja, ich halte es bei dem 
gegenwärtigen Standpunkte der Ernähi*nngstherapie für unumgänglich, dass in jedem 
Krankenhaus, welches auf Wis^enschaftlichkeit Anspi*uch macht, eine Revision der 
verschiedenen (oft recht obsoleten) Diätformen und eine Berechnung der einzelnen 
Kostformen und Speisen auf ihren Gehalt an Nährstoffen und Kalorien stattfindet^ 
damit die Ärzte in der Lage sind, Menge und Nährwert der von den einzelnen 
Kranken aufgenommenen Nahrung jederzeit zu übersehen. Bei einer derartigen 
Revision wird die Einfügung der Probekost unter die Diätverordnungen nach meinen 
Erfahrungen wohl nirgends auf Schwierigkeiten stossen, denn an sich ist die Zu- 
bereitung ausserordentlich einfach, und die genaue Vorschrift für die Zutaten ist für 
das Küchenpersonal nur eine Erleichterung. Und in der Frivatpraxis ist das 
Interesse der Patienten an ihrer Behandlung meist ein so grosses, dass die Speise- 
verordnungen, je genauer sie vorgeschrieben werden, um so sorgfältiger durchgeführt 
zu werden pflegen. Einem Widerstände der Kranken selbst gegen die Probekost 
bin ich eigentlich niemals begegnet, es sei denn, dass es sich um Magen-Darm- 
Gesunde handelte, die wir wiederholt zu Vergleichszwecken herangezogen haben. 
Von den in Frage kommenden Patienten werden die meisten reichlich satt, manchen 
ist das Quantum sogar zu gross. Das kommt jedenfalls öfter vor als das Umge- 
kehrte. Streng genommen müsste man ja bei einer vollendeten Funktionsprüfung 
das Nahrungsquantum dem Kalorienbedürfois der einzelnen Versuchspersonen, also 
vor allem dem Körpergewichte anpassen, aber das würde allerdings die Kost ausser- 
ordentlich komplizieren. Ich pflege die persönlichen Schwankungen des Appetit» 
zunächst durch Reduktion oder Vergrösserung des freien Milchquantums (morgens 
und nachmittags) auszugleichen, weil dasselbe für die späteren Stuhluntersuchunge» 
ziemlich belanglos ist, eventuell gestatte ich, etwas von dem mittäglichen Rindfleisch 
übrig zu lassen, und nur im ungünstigsten Falle auch von dem Kartoffelbrei. Selbst 
dadurch werden die Ergebnisse kaum je beeinträchtigt. Überhaupt kann man der 
Probekost in den allermeisten Fällen, d. h. wo es sich nur um qualitative Unter 
suchungen handelt, einen gewissen Spielraum zugestehen. Wichtig und streng ein- 
zuhalten sind vor allem die Mafse der vorgeschriebenen stärkehaltigen Nahrungs- 
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mittel (ICO g Zwieback, 80 g Hafergrütze und 190 g Kartoffeln) und die Zubereitung 
(weniger das Mafs) des Rindfleisches. Das Rindfleisch muss wenigstens teilweise 
^im Innern des Stückes) roh sein, weil sich darauf das Resultat der Fleischprobe 
gründet. Zweig (14) und Strauss (15) haben meine Fleischverordnung aus der 
Probekost isoliert und geben als besondere „Fleischprobe* 100 g rohes gehacktes 
Fleisch zu einer beliebigen Kost. Ich halte eine derartige Verstümmelung der 
Probekost prinzipiell für falsch, ausserdem ziehe ich es vor, das Fleisch mit etwas 
Butter über scharfem Feuer ttberbraten zu lassen, weil vielen Menschen der Genuss 
rohen Fleisches widersteht. Wo die Probediät längere Zeit genommen werden soll, 
lasse ich, nachdem die ersten Stuhl-Untersuchungen vorüber sind, das Fleisch nach 
•dem Belieben des Patienten mehr oder weniger vollständig durchbraten. 

Der zweite Einwand, welcher die Milch betrifft, hat eine gewisse Be- 
rechtigung. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Milch von einer Anzahl von 
Darm- und Magenkranken, selbst von manchen Gesunden, nicht vertragen wird, 
-d. h. die Betreffenden bekommen danach sofort Durchfall oder auch — und das ist 
besonders hervorzuheben — Verstopfung. Sehr merkwürdig ist dabei, dass es fast 
immer nur die rein (roh oder gekocht) genossene Milch ist, welche diese Eigen- 
■schaften zeigt, während der Zusatz von Milch zu anderen Speisen (die verkochte 
Milch) nichts derartiges macht. Ja, vielfach genügt schon ein geringer Zusatz zur 
Milch (Kognak, Kakao, Reis, Gerstenschleim, Stärke) oder auch nur eine andere 
Form der Darreichung (schluckweises Geniessen statt tassenweises. Anwärmen, 
Kochen etc.\ um jene Störung zu beseitigen. In den meisten Fällen stellt ausserdem 
-die Diarrhöe resp. Verstopfung nur eine vorübergehende Erscheinung dar, welche 
nach 2—3 Tagen ganz von selbst verschwindet. Man muss sich vorstellen, dass 
in diesen Fällen, wo der betreffende Patient gewöhnlich seit längerer Zeit keine 
Milch mehr getrunken hat, der Verdauungskanal und seine Flora eine gewisse Zeit 
brauchen, um sich der neuen Ernährung anzupassen. Für die übrigen Fälle haben 
wir noch keine befriedigende Erklärung der eigentümlichen Wirkung der Milch auf 
-die Peristaltik. In den Bestandteilen der Milch selbst, dem mildesten und reiz- 
losesten aller Nahrungsmittel, welches sogar der zarte Verdauungskanal des Neu- 
:geborenen verträgt, kann die Ursache nicht liegen. Vielleicht wird sie bei den 
betreffenden Personen leichter als normaler Weise zersetzt und reizt durch ihre 
vermehrten Zersetzungsprodukte den Darm, oder der an sich gereizte Darm ist 
gegen die in normaler Menge gebildeten Zersetzungsprodukte der Milch empflnd- 
licher als der gesunde. 

Es fragt sich nun zunächst, ob die Nebenwirkungen der Milch auf den Darm 
wirklich so häuflg sind, dass wir auf ihre Zugabe zur Probekost überhaupt ver- 
zichten müssen? Meine eigenen Erfahrungen über diesen Punkt gehen dahin, dass 
«die geäusserten Bedenken bei weitem übertrieben sind, und dass man unter keinen 
Umständen mit Rosenfeld (16) summarisch die Milch als darmreizendes Mittel 
hinstellen darf. Unter unseren zahlreichen, auf viele Hunderte von Gesunden und 
Kranken (zum Teil von Schwerkranken) sich erstreckenden Versuchen mit der 
Probekost haben wir doch nur ganz ausnahmsweise (etwa in 5— S^/o) wegen Reiz- 
wirkung der Milch die Untersuchung aufgeben müssen. Ich sehe dabei ab von 
den nicht so seltenen Fällen, wo sich die diarrhoische oder verstopfende Wirkung 
nur auf die ersten 1 — 2 Tage erstreckt, und ich kann nur raten, wenn sich der- 
artige Beschwerden zeigen, nicht sofort den Versuch abzubrechen, sondern ihn 
wenigstens über 4 — 5 Tage auszudehnen, ehe man eventuell auf seine Durchführung 
verzichtet. Den Angaben der Patienten, dass sie Milch nicht vertragen könnten etc., 
iioll man nicht ohne weiteres Glauben schenken; oft genug haben gerade diese 
Kranken die Milch nachher sehr gut vertragen. Wo wirklich Reizwirkungen längere 
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Zeit bestehen bleiben, handelt es sich, so weit ich beurteilen kann, sehr häufig um 
Darmtuberkulose, ein Leiden, welches sich überhaupt durch einen launenhaften 
Wechsel von Durchfall und Verstopfung und durch eine auffallend geringe Be- 
einflussbarkeit durch diätetische Vorschriften auszeichnet. 

Immerhin gebe ich zu, dass der Wunsch, etwaige schädliche Nebenwirkungen 
der Milch aus der Probekost auszuschalten, seine Berechtigung hat, und ich lasse 
deshalb in der jetzigen Form der Probekost ein Drittel des gesamten Milchquantums 
in die Speisen verkochen ivon dem milchhaltigen Haferschleime oder Kartoffelbrei 
habe ich niemals Reizwirkungen gesehen). Statt der anderen zwei Drittel gestatte 
ich, wo sich Beschwerden einstellen oder die Kranken die Milch nicht gern nehmen 
wollen, eine nur mit wenig Milch gekochte entsprechende Portion Kakao zu nehmen. 
Daduixh wird zwar der Stuhl etwas bräunlichrot gefärbt und zeigt bei der mikro- 
skopischen Untersuchung neben den spärlichen, von dem Haferschleim und den Zwie- 
backen stammenden Spelzen-Resten zahlreiche Rückstände der Kakaohülsen, aber 
er bleibt doch für die wesentlichen Stuhlproben noch geeignet. Nur auf quantitative 
(Ausnutzungsversuche) muss man dann natürlich verzichten. Statt dieser .Ab- 
weichung kann man auch den von mir zu therapeutischen Zwecken gemachten 
Vorschlag (17), die Zersetzlichkeit der Milch durch Zusatz ganz geringer Mengen 
reiner Salizylsäure herabzudrücken, auf die Probekost anwenden. Man lässt zu 
dem Zwecke 0,3 g reine Salizylsäure mit der Tagesportion Milch (1^2 1) morgens 
vor der Zubereitung der Kost verkochen und zwar so, dass man zunächst das 
Salizylsäurepulver mit etwas kalter Milch gründlich verrührt, dann diese Probe zu 
dem Tagesquantum zusetzt, gut umrührt und einmal aufkocht. Die Milch verliert 
dadurch nichts an ihrem Charakter und Geschmack, sie gerinnt auch nicht, wenn 
in dieser Weise vorgegangen wird. Dafür erhält sie eine gewisse Widerstandskraft 
gegen die Einwirkung von Bakterien, welche sich, wie Strasburger (18) gezeigt 
hat, direkt an einer Abnahme der Kotbakterien nachweissen lässt. 

Ich glaube, dass diese beiden Wege so gut wie immer genügen 
werden, die Unannehmlichkeiten, die — wie gesagt, in seltenen Fällen 
— aus dem Milchgehalt der Probekost erwachsen können, aus dem 
Wege zu schaffen. Wo das nicht gelingen sollte, da würde ich lieber 
auf die Punktionsprüfung überhaupt verzichten, als dass ich die Milch 
aus der Probekost ganz fortliesse. Dazu habe ich meine guten Gründe, 
vor allem den, dass meiner Überzeugung nach eine geeignete Probekost 
ohne Milch überhaupt nicht zu kombinieren sein würde. Denn die 
Stärkemenge und das Fleischmafs meiner Probekost lassen mit Rücksicht 
auf die Stuhluntersuchungen eine Vergrösserung nicht zu, und wie 
wollte man unter diesen Umständen mit Zucker, Eiern oder mit künst- 
lichen Nährpräparaten die nötige Kalorienzahl herausbringen, ohne auf 
neue Schwierigkeiten zu stossen? Wie man die Sache auch wenden 
mag, eine für die meisten in Frage kommenden Fälle passende einheit- 
liche Probekost ohne jede Beigabe von Milch scheint mir unmöglich. 
Ausserdem, und daü ist ein zweiter wichtiger Grund, ist und bleibt die 
Milch dasjenige Nahrungsmittel, welches bei genügendem Nährwert die 
verhältnismäfsig geringste chemische und mechanische Verdauungsarbeit 
beansprucht und an welches daher der kranke Darm sich, wenn irgend 
möglich, wieder gewöhnen muss, um gesund zu werden. Für mich gilt 
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als erster therapeutischer Grundsatz bei allen Katarrhen uno^ funktionellen 
Störungen der Darmtätigkeit darauf hinzuwirken, dass die Milch oder 
Milchpräparate (Buttermilch, Kefir) wieder vertragen werden, und ich 
betrachte deshalb die Probekost nicht nur als ein diagnostisches, sondern 
gleichzeitig als ein therapeutisches Hilfsmittel, welches in vielen leichteren 
Affektionen allein zur Heilung ausreicht. Strasburger und ich (19) 
haben darauf schon bei Gelegenheit der Beschreibung der Gärungs- 
dyspepsie hingewiesen, und meine weiteren Erfahrungen sprechen ganz 
in dem gleichen Sinne. 

Fasse ich dies alles zusammen, so komme ich also zu dem Schluss, 
dass . auch in dem hohen Milchgehalt der Probekost kein Grund gefunden 
werden kann, sie anders zu gestalten. So wie sie jetzt ist, hat sie sich 
bewährt, und ehe wir nicht etwas Besseres an ihre Stelle setzen können, 
wollen wir ruhig bei ihr bleiben. 
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Sobald nach Beginn der Probekost der Stuhlgang die leicht er- 
kennbaren Eigenschaften des „Normalkotes** (hellbraune Farbe, gleich- 
mäfsige Konsistenz) angenommen hat, was gewöhnlich bei der zweiten 
oder dritten Defakation der Fall ist, wird zur Untersuchung geschritten. 
Ich halte es nicht für überflüssig zu bemerken, dass man den Kranken, 
soweit sie ihre Exkremente nicht in geeignete transportable Gefasse 
(Zimmerklosets etc.) absetzen können, zweckmäfsig etwa 15 cm hohe 
und 8 cm im Durchmesser haltende Präparaten-Gläser mit eingeschliffenem 
Glasdeckel und eine Anzahl flacher Holzspatel zur Verfügung stellt, 
um ihnen über Unannehmlichkeiten der notwendigen Manipulationen 
hinwegzuhelfen, und dass man sich die gefüllten Gläser unmittelbar nach 
der Entleerung zur Untersuchung zusenden lässt. Dieselbe soll an den 
möglichst frischen Fäzes ausgeführt werden. Sie erfordert in der im 
folgenden zu schildernden, für die meisten Zwecke ausreichenden Weise 
ausgeführt, höchstens zehn Minuten Zeit und nur ganz einfache Appa- 
rate, so dass sie durchaus den gebräuchlichen Urin- und Mageninhalts- 
untersuchungen an die Seite gestellt werden kann. 

A. Makroskopische Untersuchung. \ \ . , 

Nach Feststellung von Konsistenz, Farbe, Geruch, beginnt man 
mit der makroskopischen Untersuchung, dem wichtigsten 
Teile des Ganzen, der für den Geübten oft allein zur Gewinnung 
eines Urteils genügt. Zu dem Zwecke wird der Kot zunächst mit einem 
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Holzspatel gründlich durcheinandergerülirt und ein geringes, etwa 
walnussgrosses Quantum in eine grössere Glasreibeschale (von etwas 
12 cm Durchmesser) übertragen. Hierin wird er mit dem Glaspistill 
unter Zusatz von anfangs wenigen ccm, später allmählich mehr destil- 
lierten Wassers auf das feinste (bis zur flüssigen Konsistenz) verrieben. 
Die Zerreibung muss sorgföltig gemacht werden, so dass keine zu- 
sammenklebenden Kotteile mehr vorhanden sind. Man breitet nun die 
verriebene Kotprobe auf einem flachen schwarzen Teller oder einer 
grossen Glasschale in dünnster Schicht aus und gibt sich Rechenschaft 
über alle mit blossem Auge noch darin erkennbaren Teile. 

Diese Art der makroskopischen Untersuchung (durch Verreibung) 
ist die einzig richtige und zweckmäfsige, sie verdient bei weitem den 
Vorzug vor dem Durchrühren oder Durchspülen durch Siebe (Boas und 
andere) (30). Letzteres hat nur dann Sinn, wenn man ausschliesslich 
auf Parasiten oder Gallensteine fahnden will. Bei normaler Ver- 
dauung dürfen höchstens kleinste (unter stecknadelkopf- 
grosse) braune Punkte (Spelzenreste von Haferschleim, 
eventuell Reste von Kakaohülsen) zu sehen sein, über 
deren Natur eventuell die mikroskopische Untersuchung 
aufklärt.*) 

Unter pathologischen Verhältnissen kommen vor: 

1. Schleim, in grösseren und kleineren, selbst kleinsten 
Flocken. Der Schleim wird beim Verreiben, wenn man nicht besondere 
Kraft anwendet, kaum zerkleinert, er erscheint also in der ursprünglich 
vorhandenen Form. Sind es grössere Fetzen oder Bänder, Röhren, 
perlschnurartige Gebilde etc., wie bei der Enteritis membranacea und 
der Schleimkolik, so wird seine Erkennung kaum je auf Schwierigkeiten 
stossen, doch darf man nicht vergessen, dass der Dickdarmschleim, wenn 
er mit verschoUten Zellen und Fettkörpern stark durchsetzt ist, seine 
ursprüngliche glasige Beschaffenheit und weiche Konsistenz völlig ein- 
büssen kann und dafür eine weisse, resp. braune Farbe und eine gummi-, 
ja selbst lederartige Härte annehmen kann. Je kleiner die Schleim- 
flocken, um so schwieriger sind sie zu erkennen, doch gibt es meiner 
Erfahrung nach keine Form der Schleimbeimengung zum 
Kot, welche bei gründlicher Besichtigung — zumal, wenn 
man etwas von der verriebenen Masse auf eine Glasplatte 

*) Wenn der Patient voi- der Probekost Obst oder andere, Steinzellen ent- 
haltende Yegetabüien genossen hat, so finden sich einzelne Reste derselben, als 
kleine, beim Verreiben knirschende Punkte, oft noch nach vielen Tagen im Kote. 
Auch grössere Erystalle von phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia (siehe unter 6) 
können das GefOhl des Knirschens beim Verreiben erzeugen. 
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bringt und gegen das Licht hält — nicht schon mit un- 
bewaffnetem Auge erkannt werden könnte, und zwar als 
glasig durchscheinende, gelegentlich durch Bilirubin gelb gefärbte 
Flöckchen mit unregelmäfsig zerfetzten Rändern. Die früher von Noth- 
nagel (4) geschilderten, nur bei mikroskopischer Betrachtung erkenn- 
baren Schleimbeimengungen zum Kot, die sogenannten „hyalinen 
Schleiminseln ^ und die „gelben Schleimkörner", bestehen, wie ich nach- 
gewiesen habe, nicht aus Schleim (13, 21). Ist man im Zweifel, ob irgend 
ein Flöckchen auch wirklich Schleim ist, oder will man sich von der 
näheren Struktur der Schleimflocken (Menge, Art der Zellen, Parasiten- 
eier, Amöben, Bilirubin- und Charcot-Leydensche Kiystalle, Bakterien 
etc.) überzeugen, was oft sehr wünschenswert ist, so bringt man ein 
Flöckchen unter das Mikroskop und untei*sucht es — am besten 
ohne Färbung — mit schwachen und später mit stärksten Ver- 
grösserungen. 

2. Eiterflöckchen, Blut, Bandwurmglieder und andere Para- 
siten, Steine, Eierschalenreste und andere Fremdkörper. Auf die- 
selben soll hier nicht näher eingegangen werden. Über ihren Nachweis und ihre 
semiotische Bedeutung vergleiche: Die Fäzes des Menschen I., S. 37 ff. 

3. Reste von Bindegewebe und Sehnen aus dem ge- 
nossenem Hackfleisch. Dieselben bilden einen häufigen Befund 
und lassen sich an ihrer weissgelben Farbe, ihrer fadenartigen Gestalt 
und ihrer derben Konsistenz ohne weiteres vom Schleim unterscheiden. 
In zweifelhaften Fällen wird ein Fädchen unter dem Mikroskope mit 
einem Tropfen Essigsäure behandelt: bei Bindegewebe verschwindet die 
fädige Struktur, während sie bei Schleim dann erst hervortritt. Granz 
vereinzelte kleine Sehnenfaserchen trifft man gelegent- 
lich auch bei normaler Verdauung. Sobald sie aber zahl- 
reicher und grösser erscheinen, handelt es sich um eine 
Störung der Verdauung und zwar um eine solche der 
Magenverdauung. 

4. Reste von Muskelgewebe. Meist ganz kleine, braun- 
ge&rbte, wie Holzsplitter aussehende Stäbchen; lassen sich durch Druck 
zerkleinern und zeigen unter dem Mikroskop Muskelstruktur. Die 
Muskelreste deuten auf eine Störung der Darmverdauung 
hin. Gelegentlich kommen Bindegewebe- und Muskelreste mit einander 
verbunden als Fleischreste vor. 

5. Kartoffelreste. Die KartoflFelreste erscheinen als sagokorn- 
artige, glasig durchscheinende Körner und können leicht mit Schleim- 
flocken verwechselt werden.*) Zur Untersuchung dient ihre kugelige 

*) Frühere und seihst neuere Forscher haben sie fälschlicherweise als Schleim 
beschrieben (13, 22). 
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Gestalt und ihre grössere Konsistenz, welche sie aus dem Niveau der 
dünn ausgegossenen Kotschicht herausragen lässt, während der Schleim 
sich flach ausbreitet. Unter dem Mikroskop zerdrückt, zeigen sie^^ 
Kartoffelzellen mit durch Jod blau färbbaren Stärkekörnerresten. 

6. Grosse Krystalle von phosphorsaurer Ammoniak- 
Magnesia. Dieselben sind in seltenen Fällen in faulenden, stinkenden 
Stühlen vorhanden, knirschen beim Verreiben des Kotes im Glasmörser 
und lassen sich an ihrer bekannten Sargdeckelform und ihren chemischen 
Reaktionen (Lösung in allen Säuren) leicht erkennen. 



B. Die mikroskopische Untersuchung. 

Die mikroskopische Untersuchung dient meistens nur zur Vervoll- 
' ständigung der makroskopischen, durch sie allein werden nur selten 
,[ pathologische Befunde aufgedeckt. Immerhin ist es gut, sie in der 
folgenden Weise jedesmal zu erledigen. Sind die mit blossem Auge er- 
kennbaren Teile eventuell untör Zuhilfenahme des Mikroskopes agno- 
stiziert, so werden von dem ursprünglichen durcheinander gerührten Kot 
— wenn er zu hart ist, mit Beihilfe von etwas Wasser — drei Präparate 
angefertigt, d. h. man tut je ein Partikelchen auf die Mitte und die 
beiden Enden eines Objektträgers. Das erste wird ohne weiteren 
Zusatz mit dem Deckglas bis zu einer ganz dünnen Schicht 
zerdrückt. Das zweite wird mit einem kleinen Tropfen 30 ^/q (offizi- 
neller) Essigsäure zerrieben und einen Augenblick über die Flamme 
(bis zum beginnenden Kochen) erhitzt, sodann mit dem Deckglas be- 
deckt. Das dritte wird vor dem Aufsetzen des Deckglases nur mit 
einem kleinen Tropfen starker Jodjodkaliumlösung (Jod 1,0; Jodkali 
2,0; Aq, dest. 50,0) verrieben. 

Der normale Kot in dieser Weise untersucht, gibt folgendes Büd.. 
Im ersten Präparat ohne Zusatz (vergl. Fig. I) sieht man eine detritus- 
artige, aus kleinsten Körnern, Kügelchen, Bakterien etc. der verschieden- 
sten Arten bestehende Grundmasse, deren nähere Einzelheiten bei der 
gewöhnlichen Betrachtung mit starken Trockenlinsen nicht zu erkennen. 
sind (Fig. If). An grösseren Körpern sind in dieselben eingebettet: 

Vereinzelt liegende Muskelfaserbruchstücke (gelb ge- 
färbte, an den Ecken abgerundete, schollenartige Gebilde, hin und 
wieder mit Andeutung von Querstreifungen (Fig. la); ferner 

zerstreut liegende, kleinere und grössere gelbe Kalk- 
salze, aus fettsaurem Kalk bestehende unregelmäfsig begrenzte,, 
hell- und tiefgelbe Schollen (Fig. Ib) und 

ungefärbte Seifen (Fig. Ic); 
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vereinzelte Kartoffelzellen, leer oder mit zusammengeballten, 
nicht mehr differenzierbaren Inhaltsresten (Fig. le); 

spärliche Spelzenreste aus dem Haferschleim (oft schon 
mit blossem Auge als dunkele Flöckchen erkennbar) (Fig. Id); 

endlich eventuell (wo Kakao statt Milch genommen wird) 
Kakaoreste (Fig. Ig). 

Im zweiten Präparate, welches dazu dient, sämtliche Fettreste vor- 
übergehend zum Schmelzen zu bringen und damit einen Überblick über 
den gesamten Fettgehalt zu geben, sieht man nach der Abkühlung 
kleine Fettsäureschollen über das ganze Präparat zerstreut. Die 
grösseren Kalksalze und Seifenschollen sind verschwunden. Erhitzt man 
das Präparat noch einmal vorsichtig über die Flamme und bringt es 
noch heiss unter das Mikroskop, so sind die kleinen Fettsäureschollen 
zu Tropfen geschmolzen, welche bei erneutem Abkühlen plötzlich mit 
einem Ruck wieder erstarren. Im dritten Präparat, welches braungefarbt 
erscheint, nehmen eventuell die Kartoffelzellenreste einen violetten 
(nicht etwa einen blauen) Farbton an, und es erscheinen eventuell ganz 
vereinzelte blau-violett gefärbte Pilzsporen (Clostridium butyincum ?). 

Pathologisch sind folgende Befunde (vergl. Fig. II): 

1. Im nativen Präparat: 

Muskelbruchstücke in grösserer Zahl und besser er- 
haltenem Zustand (Fig. IIa). 

Dieselben erscheinen als quergestreifte, mit scharfen Ecken ver- 
sehene längere Bündel oder als eine Ansammlung unregelmäfsig be- 
grenzter homogener Schollen (gelbe Körner).*) 
Neutralfett-Tropfen (Fig. IIc). ,^ ,•, 
Fettsäure- und Seifennadeln. Zahlreiche kleine, den grössten 

Teil der Grundsubstanz ausmachende Krystalle (Fig. IIb). 
Reichliche Mengen von Kartoffelzellen mit mehr oder 

weniger guterhaltenen Stärkekörnern. 
Parasiteneier. (Selbstverständlich auch Schleim, Bindegewebe, 
Eiter und andre makroskopische Teile). 

2. Im Essigsäure-Präparat: 

massenhafte Fettsäure-Schollen, sodass daneben die übrigen 
Bestandteile in verschwindender Minderheit bleiben. 

*) Die früher von mir beschriebene Yerdauungsprobe der Fäzes, welche auf 
«iner Abschätzung der Menge der unverdauten (makroskopischen plus mikroskopischen^ 
Muskelreste beruht, habe ich später als zu umständlich und überflüssig aufgegeben. 
Ausschlaggebend für eine Störung der Darmverdauung ist in der Regel das Wieder- 
erscheinen makroskopischer Muskelreste. Der mikroskopische Befund reichlicher 
Muskelfaserstücke dient zur Ergänzung desselben, nur in seltenen Fällen kann er 
allein die Diagnose begründen 
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3. Im Jodpräparat: 
blaugefärbte Sfcärkekornerreste (in KartoflFelzellen pder frei) 

(Fig- Ild); . 

blaue oder violette Pilzsporen und Fadenbazillen 

(Fig. II); , 

Hefezellen (färben sich mit Jod gelb) (Fig. II f). 

C. Die ehemische Untersuchung. 

Von den chemischen Proben kommen für die Praxis nur folgende 
in Betracht: 

Die Prüfung der Reaktion, die SubUmatprobe, die Gärungsprobe 
und allenfalls die Untersuchung auf gelöstes Eiweiss. 

ZurReaktionsprüfung wird auf den mit destilliertem Wasser 
(für die makroskopische Untersuchung) verriebenen Kot je ein Streifen 
rotes und blaues Lackmuspapier hinauf (nicht hinein) gelegt. Normaler 
Weise ist die Reaktion amphoter oder höchstens schwach sauer, 
resp, schwach alkalisch. 

Die Sublimatprobe (13, 23, 24) besteht darin, dass man etwas 
von demselben, mit Wasser verriebenen Kot in ein mit konzentrierter 
wässeriger Hg Clg- Lösung gefülltes Glasschälchen tut, umrührt und 
stehen lässt (bis zum nächsten Tage). Der normale Kot wird dadurch 
rot gefärbt (Hydrobilirubin) und zwar um so intensiver, je frischer und 
je weniger zersetzt er ist. Grüngefärbte Teilchen, auch wenn sie mikro- 
skopisch klein sind, sind pathologisch. Sie zeigen das Vorhandensein 
unveränderten GallenfarbstoflFes (Bilirubin) an. 

Die Gärungsprobe (Brütschrankprobe), wie sie jetzt von 
mir geübt wird, hat sich gegen die ursprüngliche Gärungsprobe ganz 
wesentlich vereinfacht. Von dem frischen (durchrührten aber noch 
nicht mit Wasser verdünnten) Kot wird mit dem Holzspatel ein etwa 
klein walnussgrosses Teilchen*) abgetrennt (bei sehr harten Stühlen 
weniger, bei weichen mehr, bei flüssigen füllt man ganz ein) und in das 
Grundgefass des Strasburger sehen Gärungsröhrchens (Fig. III a)**) 
gefüllt, darin mit Wasser verrührt, und der Gummistopfen unter Ver- 
meidung von Luftblasen aufgesetzt. Das Röhrchen b wird dann von 
seinem Gummistopfen gelöst und mit Leitungswasser gefüllt. Der Ver- 
schluss desselben geschieht durch Überstülpen des Stöpsels mit den 
daranhängenden Gefassen a (gefüllt) und c (leer); c hat oben eine 
Öffnung und dient als Steigrohr. Man beachte auf der Figur, wie weit 

*) Es sollei^ 5 g sein, doch gei^ügt die schätzungsweise Abgrenzung vollkommen 
für unsere Zwecke. 

**) Zu beziehen durch C. Gerhardt, ütensilienlager, Bonn, Bornheimerstr. 
Schmidt, Die FunktionsprOfung des Darmes mittels der Probekost. 2 
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die yerbindenden Qlasröhrchen in das Lumen der drei Gefasse hinein- 
ragen. Ist der Apparat zusammengesetzt, so wird er für 24 Stunden 
in einen auf 37° C. geheisten Brütschrank gestellt. Entwickelt sich 
während dieser Zeit aus den Fäzes Gkus, so sammelt sich dasselbe in 
a oder b an und es wird eine entsprechende Masse Wasser in das 
Steigrohr c getrieben. Man notiert die Höhe des Wassers im Steigrohr, 
öffnet das Gefass a und prüft die Reaktion desselben mit Lackmuspapier, 
indem man mit der Reaktion vor Anstellung der Probe vergleicht. 

Normaler Weise wird bei der Brütschrankprobe nur 
sehr wenig Gas gebildet, und die ursprüngliche Reaktion 
der Fäzes erfährt dabei keine erhebliche Veränderung. 
Entwickelt sich soviel Gas, dass bis zu Vs oder mehr des 
Steigrohres c mit Wasser gefüllt wird, so handelt es sich 
um pathologische Verhältnisse, und zwar, wenn dabei 
die Reaktion der Fäzes deutlich saurer geworden ist, um 
Kohlehydratgärung (positiver Ausfall der Gärungsprobe), 
wenn sie deutlich alkalischer geworden ist, um Eiweiss- 
fäulnis. 

Im ersteren Fall riecht das geöffiaete Glas c nach Buttersäure, im 
letzteren Fall verbreitet es einen intensiven Fäulnisgestank. Die Farbe 
gärender Fäzes pflegt heller, diejenige faulender dunkler zu sein. Den 
Verdacht auf pathologische Fäzesgärung kann man manchmal schon bei 
Betrachtung der ursprünglichen Fäzes äussern, nämlich wenn sie hell- 
braun und schaumig aussehen, sauer reagieren und nach Buttersäure 
riechen. 

Zur Untersuchung auf gelöstes Eiweiss*) filtriert man den Rest 
der für die makroskopische Untersuchung mit destilliertem Wasser verriebenen 
Kotprobe durch ein doppeltes Filter. Das Filtrat wird durch Schütteln mit Kieselgur 
und erneutes Filtrieren geklärt, sodann mit Essigsäure so stark angesäuert, bis der 
anfangs entstehende Niederschlag (Nukleoproteid) sich wieder gelöst hat, und weiter 
mit einem Tropfen Ferrocyankaliumlösung versetzt. Eine deutliche Trübung 
bedeutet Ei weiss. Aus dem positiven Ausfall dieser Probe kann man vorläufig 
keinen weitergehenden Schluss ziehen, als den, dass eine krankhafte Störung der 
Verdauung vorliegt. Welcher Art dieselbe ist, muss noch dahingestellt bleiben. 

D. Die bakteriologische Untersuchung der Fäzes 

soll hier nicht erörtert werden, da wir es nur mit den leichteren Affektionen des 
Darmes zu tun haben, und die Abgrenzung besonderer Krankheitsformen dieses 
Gebietes auf Grund bakteriologischer Untersuchungsmethoden bisher noch nicht 
gelungen ist. Erwähnt sei nur, dass der Nachweis des Tuberkelbazillus in den 

*) Die hier geschilderte Methode beruht auf Untersuchungen, welche Herr 
Dr. 0. Simon vor kurzem in meinem Laboratorium ausgeführt hat. Das von 
Ury (74) vorgeschlagene Verfahren ist zu umständlich und auch nicht völlig ein- 
wandsfrei. Dr. Simon wird seine Ergebnisse demnächst anderweitig veröffentlichen. 
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Fäzes nur dann die Diagnose auf Darmtuberknlose erlaubt, wenn er in isolierten 
und mit Wasser abgespülten Schleimflöckchen gelungen ist. Die in der Fäzesmasse 
selbst enthaltenen Tuberkelbazillen können aus verschlucktem Sputum stammen. 

Am Schluss dieses Abschnittes möchte ich noch einmal hervor- 
heben, dass die hier geschilderten Eotuntersuchungen — etwas Übung 
vorausgesetzt — in der Regel nicht mehr als zehn Minuten Zeit 
erfordern. Am nächsten Tage hat man dann nur noch kurz die Gärungs- 
probe und die Sublimatprobe zu revidieren. Meistens mache ich alle 
Proben der ßeihe nach durch, mit eventueller Ausnahme der Unter- 
suchung auf gelöstes Eiweiss. Bei Wiederholung der Untersuchung 
kann man sich natürlich auf diejenigen Proben beschränken, welche 
ein pathologisches Ergebnis geliefert haben. Die Wiederholung ist in 
allen nicht ganz eindeutigen Fällen wichtig, denn es handelt sich hier 
um Ergebnisse, die von einem zum andern Tage wechseln können, genau 
so wie das bei der Mageninhaltsprüfung der Fall ist. Gerade darin, 
dass uns die Stuhluntersuchung mittels der Probekost 
auch die ephemeren Schwankungen der Verdauung er- 
kennen lässt, welche zum Beispiel beim Ausnutzungs- 
versuche verloren gehen, erblicke ich einen Hauptvorzug 
dieser Methodik. Ist uns doch allen bekannt, wie schnell sich 
Durchfall und Verstopfung, gute und schlechte Verdauung folgen können. 
Ich verstehe deshalb nicht, wie verschiedene Forscher, welche unsere 
Gärungsprobe nachgeprüft haben, daraus, dass die Resultate derselben 
wechseln, den Schluss ziehen wollen, dass sie unbrauchbar seien. Wenn 
man für leichtere Störungen der Verdauung, solche die nach unseren 
früheren unzureichenden Untersuchungsmethoden sich in subjektiven 
Empfindungen erschöpften, objektive Symptome suchen will, muss man 
dem Patienten oft längere Zeit die Probekost reichen und täglich den 
Stuhl untersuchen: dann wird man oft genug durch vorübergehende 
pathologische Befunde (Gärung, Schleim, Bindegewebsreste etc.) darauf 
hingewiesen, dass hier in der Tat etwas nicht in Ordnung ist und worin 
dieses Etwas besteht. 

Je länger ich jetzt mit der Probekost und diesen einfachen Unter- 
suchungsmethoden arbeite, um so unentbehrlicher sind sie mir geworden, 
und ich zweifle nicht, dass es jedem so gehen wird, der sie sich ohne 
Voreingenommenheit aneignet. 
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lY. Die semiotische Bedentnng der pathologischen 

Fäzesbefande. 

vV J Obwohl diese Abhandlung sich vornehmlich mit der Funktions- 
prüfung des Darmes befasst, also mit der Frage, warum diese oder jene 
Nahrungsreste im gegebenen Falle unausgenutzt wieder verloren gehen, 
müssen wir doch von den pathologischen Fäzesbefunden noch einige 
andere mit in den Kreis unserer Betrachtung ziehen, und zwar vor 
allen den Schleim, den unveränderten Gallenfarbstoflf und die Gärungs- 
resp. Fäulniserscheinungen. 

1. Der Schleim. 

Das Erscheinen von Schleim im Stuhle beweist das 
Vorhandensein eines entzündlichen Zustandes der Schleim- 
haut, es ist das einzige z^uverlässige Zeichen desselben. 
Von dieser Regel gibt es nur zwei, nicht einmal streng durchzuführende 
Ausnahmen: ein dünner, nach dem Eintrocknen wie Lack aussehender 
Schleimüberzug wird gelegentlich auf der Oberfläche harter Kotballen 
bei trägem Stuhlgang gesehen, ohne dass ein eigentlicher Katarrh der 
Rektalschleimhaut da zu sein braucht, und bei der sogenannten Schleim- 
kolik, bei der attackenartig grosse Massen glasigen Schleimes abgesetzt 
werden, überwiegt die nervöse Überproduktion von Schleim so sehr die 
lokalen Veränderungen, dass das Krankheitsbild aus dem Rahmen der 
gewöhnlichen Katarrhe herausfallt [Nothnagel (22)]. 

Für alle übrigen Fälle ist Folgendes von Bedeutung: 

a) Mit Ausnahme weniger Fälle stammt der in den Fäzes wiedererscheinende 
Schleim aus dem Dickdarm, und zwar sind vermutlich um so höher gelegene Teile 
von der Entzündung betroffen, je kleiner die einzelnen Schleimflocken und je gleicli- 
mäfsiger verteilt sie im Eote vorhanden sind. 

b) Die Annahme des Dünndarmursprungs ist nur bei dünnflüssigen Fäzes und 
nur für kleinste Schleimflöckchen zulässig, wenn dieselben bei mikroskopischer Be- 
trachtung stark von Bakterien durchsetzt sind und halb verdaute Zellen, resp. Zell- 
kerne in charakteristischer Anordnung aufweisen. Unterstützend wirkt Bilirubin- 
färbung dieser Schleimflocken (Sublimatprobe) oder Vorhandensein feinster Bilirubin- 
krystalle bei Betrachtung mit starker Vergrösserung (Typhus, Tuberkulose, Cholera, 
schwere akute Katarrhe). 

c) Je stärker der Schleim (im mikroskopischen Präparat) von Zellen, zumal 
von Bundzellen durchsetzt ist — weissliche Färbung kann auch durch FetteinschluHH 
zustande kommen — , um so hochgradiger ist wahrscheinlich der EntzündungH- 
zustand der Schleimhaut. Bei Ulzerationsprozessen findet sich fast immer nur 
eiterhaltiger Schleim, kaum je reiner Eiter im Stuhle. 

d) Geschwüre und Katarrhe können aber, zumal wenn sie hoch sitzen, aucli 
ohne Abgang von reinem oder eiterigem Schleim und von Blut bestehen. Die Ent- 
zündungsprodukte werden nämlich, ebenso wie die Nahrungsbestandteile, von den 
Verdauungssäften gelöst. 
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2i Unveränderte Gallenfarbstoffe (Bilirubin) und Schwankungen 

des Hydrobilirubingehaltes. 

Normaler Weise wird der Gallenfarbstoff nach der Passage des 
Darnainhalts durch die Ueozoekalklappe durch die mit der hier beginnenden 
Fäulnis verbundenen Reduktionsprozesse in Hydrobilirubin umgewandelt. 
Das Hydrobilirubin färbt sich bei der Sublimatprobe rot, unverändertes 
Bilirubin grün. 

a) Grünfärbung des ganzen Kotes oder einzelner Teile desselben 
(meist der Muskelbruchstücke und des Schleimes) ist — abgesehen von 
Neugeborenen- oder Säuglingsstühlen, die hier kaum in Betracht kommen — 
pathologisch. Sie beweist eine zu schnelle Passage des Danhinhältes 
oder Fehlen der normalen Reduktionsprozesse aus andern, noch unbe- 
kannten Gründen. Gewöhnlich ist bei Grünfärbung des ganzen Kotes 
durch HgClg auch der Dünndarm betroffen. Sicher wird die Diagnose 
auf Dünndarmaffektion aber erst in Verbindung mit anderen Zeichen, 
namentlich mit charakteristischen Schleimteilen (s. ü. 1 b) [Schor- 
lemmer (26)]. 

b) Je frischer der Kot nach der Entleerung mit HgCla versetzt 
wird, um so lebhafter ist im allgemeinen die Rotfärbung. Tritt dieselbe 
bei Verarbeitung frischen, braungefarbten Kotes nur unvollkommen auf, 
(schmutzigrote Färbung), so liegen meist abnorme Zersetzungsprozesse vor. 

c) Völliges Ausbleiben der Rot- (und Grün-) Färbung bei der 
Sublimatprobe kommt in Fettstühlen bei gänzlichem Abschluss der 
Galle vom Darm vor (die HgClg-Probe beweist hier am einfachsten 
einen vollkommenen Verschluss des Gallenganges) und in seltenen Fällen 
bei den sogenannten tonfarbenen Stühlen ohne Ikterus (zeitweises Ver- 
siegen der Gallensekretion?). 

3. Ungenügende Fettverdauung. 

Zur Beantwortung der Frage, ob das Fett im vorliegenden Falle 
genügend gut verdaut worden ist oder nicht, besitzen wir auch bei 
Gebrauch der Probekost keinen einheithchen Mafsstab. Da jeder Stuhl, 
-auch der Hungerköt, Fett enthält — der Normalkot etwa 23®/q der 
Trockensubstanz — , und da geringen Schwankungen der Fettverdauung 
keine allzu grosse pathologische Bedeutung beigelegt werden darf, so 
kommt nur eine erhebliche Vermehrung des Kotfettes praktisch in 
Betracht. 

Diese ist aber verhältnismäfsig leicht zu erkennen, und zwar bei der 
makroskopischen Untersuchung aus der lehmartigen Beschaffenheit und 
der Häutchenbildung auf der Oberfläche während des Verreibens mit 
^ Wasser, bei der mikroskopischen Untersuchung aus der starken Ver- 
mehrung der Fettsäureschollen im erhitzten Essigsäurepräparat (Präparat 2) 
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und eventuell aus der Anwesenheit von Neutralfetttropfen resp. von 
Fettsäure- und Seifennadeln im nativen Präparat. FettstüMe sind 
ausserdem hell bis weiss gefärbt, reichlich und reagieren sauer. Ich 
glaube nicht, dass man einen wirklichen Fettstuhl leicht übersieht und 
halte deshalb auch eine spezielle Probe zur Erkennung för nicht er- 
forderlich. 

Fettstühle können auftreten: 

a) Bei mangelhafter Galleabsonderung, resp. Galleabfluss. In diesem Falle 
tritt bei der Sublimatprobe geringe oder überhaupt keine Rotfärbung der Fäzes auf. 
Meistens besteht gleichzeitig Ikterus. 

b) Bei Störungen der Pankreassekretion. Dabei erscheint das Fett häufig in 
Tropfenform i Neutralfett) wieder, und es werden gleichzeitig makroskopisch erkenn- 
bare Mu»kelreste in den Fäzes gefunden. Hydrobilirubin ist vorhanden, es sei denn, 
dass gleichzeitig der Galleabfluss gehemmt ist, eine allerdings ziemlich häufige 
Kombination. 

c) Bei Störungen der Darmverdauung. Das ist verhältnismäfsig selten, jeden- 
falls ist die Regel, dass bei Darmleiden zuerst und am meisten immer die Fett- 
resorption leidet, nicht richtig. Bei hochgradiger Darnatuberkulose, Darmamyloid, 
Tabes mesaraica und ähnlichen Zuständen leidet allerdings die Fettresorption oft 
mehr als die Eiweissverdauung [Weintraud (27)], aber ein konstantes Verhältnis 
besteht hier nicht. Auch rein funktionelle, isolierte Störungen der Fettverdauung 
kommen vor [Salomon (28)]. Die Erkennung aller dieser Zustände ist nur möglich 
durch Ausschluss von a und b und unter gleichzeitiger Berücksichtigung anderer 
krankhafter Zeichen (Schleim, Zersetzungsprozesse etc.) 

Eventuell kann das Ausbleiben einer Besserung nach Darreichung von Pankreas- 
präparaten für eine Darmaffektion verwertet werden. Weiteres darüber später. 

4. Fleisehreste. 

Durch ausgedehnte Versuche ist seinerzeit von mir festgestellt 
worden (29), dass bei Genuss von 100 g genügend zerkleinerten Rind- 
fleisches unter normalen Verhältnissen keinerlei makroskopisch erkenn- 
bare Fleischreste wieder erscheinen, während das bei Störungen der 
Verdauung häufig der Fall ist. Darauf gründet sich die in die Probe- 
kost eingeflochtene „Fleischprobe**, welche, wie bereits erwähnt, später 
von Zweig und Strauss aus derselben wieder herausgenommen und 
als besondere Probe empfohlen wurde. Sorgt man für genügende Zer- 
kleinerung des Rindfleisches und lässt man es, wenigstens zum Teil, roh, 
so ergeben sich folgende diagnostische Regeln : 

a) Erscheinen Bindegewebsreste in den Fäzes wieder, 
so handelt es sich um eine Störung der Magenverdauung. 
Es ist nämlich, wie ich gezeigt habe, von allen Verdauungssekreten 
allein der Magensaft imstande, rohes Bindegewebe zu verdauen. Der 
Magen allein trägt also auch die Schuld, wenn Bindegewebe in den Fäzes 
wieder erscheint. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine 
Hypo- oder Achylie (als selbständiges Leiden, bei Katarrhen, bei Krebs- 
entwicklung etc.), und die Störung kann so hochgradig werden, dass 
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das Bindegewebe quantitativ wieder ausgeschieden wird als ein feiner 
den gesamten Stuhl durchsetzender Filz. Wahracheinlich spielt in vielen 
hierher gehörigen Zuständen die beschleunigte Motilität ebenfalls eine 
Rolle. Auch bei Hyperazidität finden sich gelegentlich Bindegewebsreste, 
und dann muss man, wenn die Motilität normal oder verzögert ist, zur 
Erklärung auf ungenügende Pepsinabscheidung zurückgreifen, die nach 
neueren Untersuchungen sich sehr wohl mit vermehrter HCl- Ausscheidung 
verbinden kann (31). Jedenfalls sind die Störungen der Magentätigkeit, 
welche durch Bindegewebsreste angezeigt werden, keine einheitlichen. 
Dafiir ist aber die Bindegewebsreaktion ausserordentlich fein, sie hat 
mich in sehr vielen Fällen erst auf den richtigen Weg gebracht und 
ihr habe ich die Erfahrung zu verdanken, dass viel mehr Darmaflfektionen 
als gewöhnlich angenommen werden, ihren Ausgangspunkt vom Magen 
jius nehmen. Darüber später. 

b) Erscheinen makroskopische Muskelstücke in den 
Fäzes wieder, so handelt es sich um eine Störung der 
Darmverdauung. Der Magen ist an der Auflösung des Muskelfleisches 
nur zu einem geringen Prozentsatz beteiligt. Der bei weitem grössere 
fallt dem Darm zu (17, 32). Funktioniert dieser in irgend einer Hinsicht 
nicht normal, sei es dass Pankreassekret nicht hinreichend abgesondert 
wird, sei es dass die hochgradig gesteigerte Peristaltik keine Zeit zur 
Verdauung lässt, sei es endlich, dass eine primäre Störung der Resorption 
zu Zersetzungen und damit sekundär zu DurchföUen führt, so können 
Muskelbruchstücke wieder erscheinen. Daraus geht schon hervor, dass 
die Störung einer bestimmten Funktion des Darmes aus 
dem Wiedererscheinen von Muskelbruchstücken allein 
nicht erschlossen werden kann, wohl aber können wir 
sagen, dass die Störung im Dünndarm gelegen sein muss, 
denn der Dickdarm ist nur ein ReseiToir für die Nachverdauung, in 
welchem eine Lösung von Fleischstücken nicht mehr stattfindet (33). 

Ist die vorhandene Störung nicht so hochgradig, dass makro- 
skopische Muskelreste wieder erscheinen, so deutet doch unter Umständen 
noch eine Vermehrung der mikroskopischen Muskelfasern dieselbe an. 
Schlüsse, welche sich allein auf die mikroskopische Untersuchung gründen, 
sind indes mit Vorsicht zu verwerten, doch habe ich selbst Darm- 
störungen gesehen, welche ausschliesslich in einer starken Ver- 
mehrung der mikroskopischen Muskelreste bestanden. 

c) Bindegewebsreste und Muskelreste neben einander 
oder zusammen als Fleischreste beweisen Störungen, 
welche den Magen und den Dünndarm beteiligen. In hoch- 
gradiger Weise sieht man diese Fleischlienterie manchmal bei akuten 
Magendarmkatarrhen ausgeprägt. Durch Herrn Brink (34) habe ich 
Fälle dieser Art beschreiben lassen, auf die ich später zurückkomme. 
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6. Eohlehydratreste. (Oärungs- resp. Brütschrankprobe.) 

Von den in der Probekost enthaltenen Kohlehydraten werden der 
Milchzucker und die Zwiebäcke — abgesehen von sehr seltenen, ganz 
schweren Störungen — restelos aufgenommen. Als Mafsstab genügender 
Stärkeverdauung dient also im wesentlichen der Kartoffelbrei. Die 
Menge desselben ist so gewählt, dass normaler Weise nur eine geringe 
Zahl von leeren, mit Jod sich höchstens schwach violett färbenden 
Kartoffelzellen im Kot wieder erscheint. Bei Behinderung der Stärke- 
verdauung, die sogar als isolierte Störung vorkommt (intestinale 
Gärungsdyspepsie), findet man gewöhnlich folgende Kombination: hell- 
braunes, schaumiges Aussehen des Kotes, saure Reaktion, mikroskopisch 
reichliche Kartoffelzellen mit durch Jod sich blau färbenden Inhaltsresten, 
eventuell granulosehaltige Sprofs- und Fadenpilze, positiver Ausfall der 
Gärungsprobe. Geringere Grade verraten sich nur durch einen Teil 
dieser Symptome. Mangelhafte Stärkeverdauung hat ihren 
Sitz im Dünndarm, sie beruht wahrscheinlich grösstenteils 
auf einer Sekretions Störung des Darmsaftes und bedeutet 
an sich (ohne sonstige Veränderung des Fäzesbefundes) 
keine schwerere Störung (19). Nur der positive Ausfall der 
Gärungsprobe ist übrigens diagnostisch zu verwerten. Der Schluss^ 
dass bei fehlender Gasbildung die Stärkeverdauung normal sei, ist unzu- 
lässig. Denn es kann vorkommen, dass sich die Kohlehydratgärung 
bei der Brütschrankprobe in der Bildung saurer Produkte (ohne gleich- 
zeitige Gasbildung) erschöpft, z. B. bei Fettstühlen; es kann auch vor- 
kommen, dass die Kohlehydratgärung durch gleichzeitig sich abspielende 
Fäulnisprozesse überflügelt wird (35, 36). Unter Umständen gibt aber 
dann der mikroskopische Befund allein genügende Anhaltspunkte (reich- 
liche Kartoffelzellen mit Jodreaktion, granulosehaltige Mikroben). 

6. Terhältnis der Gärang zur Fäulnis. 

(Richtui^^ der Zersetzungsprozesse bei der Brütschrankprobe). 

Das Auftreten saurer Gärung (K-H-Gärung) ist nicht die einzige 
Veränderung, welche der Kot bei der Brütschrankprobe erleiden kann. 
Manchmal bildet sich auch Gas bei zunehmender alkalischer Reaktion; 
die Farbe des Kotes wird dann dunkler, der Geruch intensiv faulig 
(Eiweissgärung). Im allgemeinen wird bei der Kohlehydratgärung 
schneller und mehr Gas gebUdet („ Frühgärung •*), bei der Eiweissgärung 
später und weniger („Spätgärung**) (37). Geringe Grade, sowohl der 
einen wie der anderen Form, kommen auch unter normalen Vei^hältnissen 
vor, wenn auch der eigentliche „Normalkot** bei der Brütschrankprobe so 
gut wie keine Veränderungen zu zeigen pflegt; txmt höhere Grade sind 
krankhaft. Die Grenze von ein drittel Wasserhöhe im Steigrohr c des 
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Gärungsröhrchens ist empirisch festgestellt, sie ist nicht absolut zu 
nehmen. Ausgesprochene, Verändeiningen der Reaktion nach der einen 
oder anderen Seite können unter Umständen ebenso wichtig sein für 
die Beurteilung der Richtung, die die Zersetzungsprozesse einschlagen,, 
wie die Gasbildung. Speziell für die Fäulnis kommen als entscheidende 
Merkmale in Betracht: deutliche alkalische Reaktion und Fäulnisgeruch 
schon an den frisch entleerten Fäzes ; dunklere Färbung ; Auftreten von 
Sargdeckelkrystallen (s. o.). 

Das Auftreten deutlicher Eiweissfäulnis bei der 
Brütschrankprobe lässt auf schwerere Störungen der Ver- 
dauung schliessen, Störungen, welche meistens mit 
anatomischen Veränderungen der Darmschleimhaut ver- 
bunden sind. Es liegt das anscheinend daran, dass die pathologischen 
Sekrete der Darmwand, (Schleim, Serum, Eiter), wenn sie sich dem Kote 
zumischen, ausserordentlich leicht der Zersetzung anheimfallen.*) 

Im Gegensatze dazu lehrt die Erfahrung, dass bei mangelhafter Ei- 
weissverdauung aus rein funktionellen Ursachen, selbst wenn dabei 
gelöstes Eiweiss im Kote vorhanden ist, nur selten höhere Grade von 
Kotfäulnis auftreten. 

Die Gärungsprobe bildet also nur einen Teil der Brütschrankprobe,, 
welche uns — allgemein ausgedrückt — über die Richtung der Zer- 
setzungsvorgärige in den Fäzes orientiert. Diese Orientierung ist aber 
nur dann gegeben, wenn der eine oder andere Prozess (K-H-Gärung 
oder Fäulnis) eklatant prävaliert. Wo das nicht der Fall ist, wo also 
eine Kombination beider Prozesse vorliegt, müssen wir vorläufig auf 
eine Deutung verzichten.**) 

*) Vielleicht, weil sie meist gleichzeitig die Träger besonderer Fäulniserreger sind. 
**) Die hier gegebene Darstellung der , Gärungsprobe ** und ihrer diagnostischen 
Bedeutung weicht von unserer ursprünglichen Auffassung, selbst von der letzten, in 
den „Fäzes des Menschen*^ niedergelegten in mancher Beziehung ab. Ich habe mich 
im Laufe der Zeit immer mehr überzeugt, dass sie einen allgemeineren Wert besitzt 
als blos den, eine eventuelle Verminderung der Stärkeverdauung nachzuweisen. Ich 
betrachte sie deshalb jetzt als einen speziellen Fall der umfassenderen Brütschrank- 
probe. Die Annahme, dass die „Gärungsprobe ** gewissermafsen eine Universalprobe 
der Fäzes darstelle, welche jede, auch die leichteste Verdauungsstörung anzeige,, 
hat einige Forscher, die sich nach uns mit ihr beschäftigt haben, zu ganz falschen 
Vorstellungen geführt (25). Zu einer derartigen Auffassung haben unsere Behauptungen 
niemals Veranlassung gegeben. 

Da bei der „ Brütschrankprobe **, wie ich noch einmal betonen möchte, nur 
ausgesprochene Veränderungen nach der einen oder andern Richtung (saure 
(rärung, Fäulnis) diagnostisch zu verwerten sind, und eine genaue Grenze zwischen 
normal und pathologisch wohl kaum je festgesetzt werden kann, so habe ich auch 
auf die Abwägung voii 5 g Eot (mittlerer Konsistenz) für die Gärungsprobe ver- 
zichtet und dafür lieber die Grenze der Gasbildung etwas höher gesetzt (^/s der Höhe 
des Steigrohres statt früher 1/4). Auf die gleichsinnige Veränderung der Reaktioa 
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Y. Bfickbllck nnd weitere Aufgaben der 

Fnnktionsprüfang. 

XJnvollkommenheit der jetzigen Funktionsprüfung. — Notwendigkeit einer besseren 
Methode zur Prüfung der Pankreassekretion und einer Methode zur Messung der 

Aufenthaltsdauer der Speisen im Dünndarm. 

Es wäre vermessen zu glauben, dass die Methoden, welche in den 
vorhergehenden Abschnitten beschrieben wurden, die Probekoat und die 
^uf sie begründeten Kotuntersuchungen, schon jetzt zu einer genügenden 
Funktionsprüfung des Darmes und der mit ihm verbundenen grossen 
Verdauungsdrüsen ausreichen. Ich selbst empfinde es am meisten, dass 
wir bisher nicht über die Anfänge hinausgekommen sind, und dass das 
Ziel, welches uns vorschwebt, ein Analogon der Funktionsprüfung des 
Magens zu gewinnen, noch in weiter Ferne ist. Was wir erreicht 
haben, ist zunächst eine einheitliche Grundlage der Untersuchung, sodann 
-eine leidlich scharfe Abgrenzung gewisser, vom Magen ausgehender von 
anderen, im Darm entspringenden Verdauungsstörungen und weiter eine 
Trennung dieser letzteren nach den Nahrungsmittelgruppen (Fleisch, 
Fett, Stärke), auf welche die Störung im speziellen Falle sich erstreckt. 
Was wir aber noch nicht erreicht haben, obwohl es unbedingt notwendig 
ist, ist die Reduktion der jeweiligen Verdauungsstörung auf die drei 
Hauptfunktionen der Darmtätigkeit : Sekretion, Motilität und Resorption 
und die Trennung jeder derselben nach einzelnen Organen (Galle. 
Pankreassaffc, Darmsaft) resp. Organabschnitten (Dünndarm und Dick- 
-darm). Bisher können wir nur bei einer geringen Anzahl von Fällen 
soweit vordringen. Die Schwierigkeit liegt hier in dem ausserordentlich 
feinen Ineinandergreifen der genannten drei Funktionen sowohl wie 
-der verschiedenen Sekrete und Darmabschnitte. Es ist ja klar, dass 
eine Störung der Sekretion jedesmal auch eine solche der Resorption 
nach sich ziehen muss. Dasselbe gilt für die gesteigerte Peristaltik. 
Sekretionsstörungen sowohl wie Resorptionsstörungen können wieder, 
indem sie zu einer vermehrten Zersetzung des Darminhalts führen, 
gesteigerte Peristaltik im Gefolge haben u. s. f. Im Magen liegen die 
Verhältnisse sehr viel einfacher, weil die Resorption kaum in Betracht 
kommt, und Motilität und Sekretion in viel höherem Grade von einander 
unabhängig sind. Im Darme haben wir, was die Sache sehr kompliziert. 



«(Sauerwerden des Kotes) lege ich dabei das grösste Gewicht. In zweifelhaften Fällen 
wiederhole man die Probe mit dem nächsten Kote. Für den Geübten kann unter 
Umständen die Veränderung der Reaktion allein Bedeutung gewinnen, doch bedenke 
man, dass auch Fettstühle saure Reaktion zeigen (wegen des reichlichen Gehaltes 
an freien Fettsäuren). Bei Fäulnis ist die Höhe der Gasbildung . sogar weniger 
bedeutungsvoll als die übrigen Zeichen. 



I 

I 



V. Bückblick und weitere Aufgaben der Funktionsprüfung. 27 

für jede Gruppe von Nahrungsmitteln mehrere Sekrete (Magen und 
Pankreas für Eiweissstoffe, Galle und Pankreas für Fette, Speichel, 
Pankreas und Darm für Stärke). Unsere jetzigen Mittel, die Ab- 
sonderungsgrösse der verschiedenen Verdauungssekrete direkt zu prüfen, 
sind noch sehr unvollkonunen ; wir müssen sie meist indirekt aus den 
Resorptionsstörungen, welche sie im Gefolge haben, erschliessen. Endlich 
fehlt es uns noch durchaus an einem geeigneten Mafsstabe zur Be- 
urteilung der Motilität. Was wir aus dem Vorhandensein von „Durch- 
fall*^ und „Verstopfung" und aus der Verweildauer der Speisen im 
Verdauungsschlauch über diese Funktion erfahren, erstreckt sich fast 
allein auf die Bewegungen des Dickdarms. Inwieweit an dem Durch- 
fall oder der Verstopfung im gegebenen FaU der Dünndarm beteiligt 
ist, darüber wissen wir nichts, und doch ist gerade die motorische 
Leistung des Dünndarms für uns von viel höherem Interesse, als die des 
Dickdarms. Schon bei so groben Störungen, wie Katarrhen und Ge- 
schwüren, stösst die Beurteilung, ob sie im Dickdarm oder Dünndarm 
.sitzen, oft auf unüberwindUche Schwierigkeiten. Wieviel mehr bei den 
rein funktionellen Störungen! 

Diese Überlegungen zeigen uns schon, wo in Zukunft der Hebel 
angesetzt werden muss, wenn wir vorwärts kommen wollen. Zunächst 
gilt es, eine einfache Methode zu finden, welche es ge- 
stattet, Störungen in der Absonderung des wichtigsten 
der Verdauungssäfte, des Pankreassaftes, direkt zu er- 
kennen. Hätten wir eine solche Methode, dann würde die Erkennung 
der übrigen Sekretionsstörungen, des Darmsaftes und der Galle, sich 
von selbst ergeben, denn diese beiden haben ganz verschiedene Auf- 
gaben zu erfüllen, und überdies haben wir in dem Gallenfarbstoff schon 
jetzt ein wichtiges Hilfsmittel zur Beurteilung der Galleabsonderung. 
Bekanntlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, die Pankreassekretion 
zu prüfen, aber alle, selbst die so sinnreich ausgedachte Sahlische 
Methode (38, 39), haben nicht befriedigt. Da ich später auf diese Ver- 
hältnisse zurückzukommen haben werde, so möchte ich mir hier eine aus- 
führliche Kritik des S ahlischen Verfahrens ersparen. Ich beschränke 
mich darauf, zu bemerken, dass die Glutoidkapselprobe in ihrer heutigen 
Gestalt nur wenn sie negativ ausfallt, diagnostischen Wert beanspruchen 
kann, d. h. der rechtzeitige Eintritt der Jodreaktion im Speichel schliesst 
eine Affektion des Pankreas aus. Der positive Schluss wäre uns aber 
wichtiger. Ich selbst habe mich bemüht, eine derartige positive Probe 
aus dem Fehlen der Kernverdauung (einer allein dem Pankreassafte zu- 
kommenden Funktion) in speziell zu diesem Zwecke dargereichten 
Fleischstückchen zu gewinnen, und ich glaube behaupten zu dürfen, 
obwohl meine diesbezüglichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 
sind, dass dieselbe in der Tat das Gewünschte leistet, aber — und 
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dieses grosse „Aber** tritt uns bei allen unseren Erfahrungen über die 
Pankreassekretion entgegen — nur dann lässt sich eine Störung der 
Pankreassekretion überhaupt nachweisen, wenn die Drüse bis auf den 
letzten Rest zerstört oder degeneriert ist. Dann ist uns aber auch mit 
unseren subtilen Methoden nicht mehr viel gedient, denn dann erkennen wir 
die Affektion auch schon aus anderen gröberen Zeichen. Leichte Störungen 
der Pankreassekretion, deren Vorkommen wir nach Analogie des Magens be- 
stimmt erwarten dürfen, können wir bisher auf keinem Wege nachweisen. 
Doch ich will meinen späteren Ausführungen nicht weiter vorgreifen. 

An zweiter Stelle brauchen wir eine einfache Methode 
zur Messung der Aufenthaltsdauer der Speisen im Dünn- 
darm. Besässen wir eine solche, so könnten wir in Verbindung mit 
der leicht zu bestimmenden Verweildauer der Speisen im ganzen Ver- 
dauungskanal und mit der Motilitätsbestimmung des Magens alle Be- 
wegungsstörungen genau lokalisieren und würden damit um ein gi-osses 
Stück vorwärts kommen. Merkwürdiger Weise sind bisher keinerlei 
Versuche gemacht worden, diese Aufgabe zu lösen. Auch meine eigenen, 
sehr umständlichen und über viele Jahre sich erstreckenden Bemühungen 
sind leider bisher erfolglos geblieben, aber das darf kein Grund sein. 

sie ganz aufzugeben. 

Es mag gestattet sein, hier nur ganz kurz den Weg zu beschreiben, auf 
welchem ich in das Dunkel vorzudringen hoffte. An der Bauhin sehen Klappe ist, 
wie bereits oben betont wurde, die Grenze, wo die Fäulnis der Ingesta beginnt (38). 
Im Dünndarm kommt es nur unter ganz besonderen pathologischen Bedingungen 
zur Eiweissfäulnis. Unmittelbar unterhalb der Klappe setzen mit der Fäulnis starke 
Reduktionsvorgänge ein. Durch dieselben wird z. B. das Bilirubin in Hydrobilirubin 
umgewandelt. Derartige Prozesse sind es auch» welche aus dem Cholesterin der 
Nahrung und der Galle, einem beständig im Darme vorhandenen Stoffe, das Koprosterin 
machen, eine nur durch ein Plus von zwei H-Atomen von dem Cholesterin unter- 
schiedene Substanz (40). Das Cholesterin hat nun die Eigenschaft, sich mit Jod 
und Brom leicht zu verbinden, während dem Koprosterin diese Eigenschaft abgeht. 
Auf diese chemische Tatsache stützte ich meine Hoffnung. Ich nahm an, dass, 
wenn es gelänge, eine Jod- oder Brom verbin düng des Cholesterin herzustellen, 
welche den Magen und Dünndarm unverändert passiert, dieselbe an der Bauhin sehen 
Klappe gespalten werden müsse, weil das Koprosterin, welches dort aus dem 
Cholesterin entsteht, sich nicht mehr mit den Halogenen verbindet. Das abge- 
spaltene Jod oder Brom hätte sich dann im Speichel nachweisen lassen müssen, 
genau wie bei der Glutoidprobe. Herrn Dr. Nerking, welcher sich auf meine 
Veranlassung mit der Darstellung der erforderlichen Cholesterinverbindungen be- 
schäftigt hat, war es auch nach grossen Mühen gelungen, geeignete Verbindungen 
zu gewinnen, aber es zeigte sich, dass diese Verbindungen nun unverändert den 
Verdauungskanal passierten, dass sie zu fest waren, als dass der Reduktionsprozess 
des Dickdarms sie spalten konnte. Diese Enttäuschung ist übrigens nicht die 
einzige geblieben, welche ich erlebt habe. Ich will es mir ersparen, über die 
anderen zu berichten, aber ich gebe darum die Hoffnung noch nicht auf, dass es noch 
einmal gelingen wird, auch diese Aufgabe im Anschluss an die Probekost zu lösen. 
Jedenfalls muss sie erst gelöst sein, ehe man weitere Pläne entwickeln kann. 
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YI. Darmstönmgen seitens des Magens, der Leber 

nnd des Pankreas. 

Ehe man sich über die im Darme selbst entspringenden resp. dort 
haftenden Störungen klar werden kann, müssen die vom Magen und 
von den grossen Verdauungsdrüsen ausgehenden bekannt sein. Mit 
ihnen wollen wir uns daher zuerst beschäftigen. 

A. Gastrogene Darmstorungen. 

Der Magen als Ursache ypn Darmstörungen. — Häufiges Vorkommen von Binde- 
gewebsresten in den Fäzes. — Ursachen desselben. — Erklärung der gastrogenen 

Darmstörungen. — ^therapeutisches. 

Die Anschauung, dass ein grosser Teil aller Darmaffektionen, 
besonders die kurz dauernden katarrhalischen und funktionellen Störungen, 
nur eine Folge vorausgegangener Magenaffektionen ist, ist bei dem 
innigen Zusammenarbeiten der beiden Organe ausserordentlich nahe 
liegend^ sie ist auch durchaus populär; denn für den Laien fällt ein 
vorübergehender Durchfall noch unter den Begriff des „verdorbenen 
Magens **. Merkwürdigerweise hat man in der medizinischen Wissen- 
schaft diesen Zusammenhang eine Zeitlang ganz aus dem Auge verloren 
gehabt, und zwar hauptsächlich auf grund der Untersuchungen von 
Noordens (41, 42), welche ergeben hatten, dass die Ausnutzung der 
Nahrungsmittel bei Patienten mit vermehrter sowohl wie mit verminderter, 
ja selbst vollkommen aufgehobener Sekretion der Magendrüsen ganz 
normal vor sich gehen kann, dass der Stoffwechsel dieser Kranken 
überhaupt keinerlei Veränderungen zu erleiden braucht. Erst in neuester 
^eit ist hierin eine Wendung eingetreten: durch Einhorn (43) und 
Oppler (44), denen sich später verschiedene andere Forscher ange- 
schlossen haben, ist gezeigt worden, dass es Diarrhöen und Obstipationen 
rein gastrischen Ursprungs gibt, und dass die ersteren gewöhnlich eine 
Folge verminderter Magensekretion, speziell der Achylie, die letztere 
umgekehrt eine solche hyperazider Zustände sind. Diese Regel erleidet 
allerdings nicht selten Ausnahmen. Schütz (45), der sich zuletzt ein- 
gehend mit dieser Frage befasst hat, fand hochgradige und langwierige 
Diarrhöen auch bei nur wenig veränderter Säureabscheidung, er er- 
kannte ihre Ursache u. a. in atonischen Zuständen des Magens, also 
in verminderter Motilität. Die betreffenden Patienten boten z. T. das 
Bild einer schweren, lebenbedrohenden Erkrankung. 

Dass diese Beobachtungen keine vereinzelten sind, sondern dass 
die gastrogenen Darmstörungen ausserordentlich häufig sind und deshalb 
eine grosse praktische Bedeutung haben, davon wird sich jeder leicht 
überzeugen , der systematisch meine Funktionsprüfungen anwendet. 
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Das Wiedererscheinen mikroskopisch erkennbarer Binde- 
gewebsreste im Stuhlgang nach der Probediät ist ein 
ebenso einfaches wie zuverlässiges Zeichen dieser 
Störung; es beweist, dass der Magen im vorliegenden 
Falle die Arbeit, welche von ihm verlangt werden muss, 
nicht zu leisten vermocht hat. Ich selbst stosse bei meinen 
Stuhluntersuchungen so oft auf unverdaute Bindegewebsreste, dass ich 
nicht anstehe, den Magen für den häufigsten Ausgangspunkt 
der verschiedenartigsten Darmstörungen zu erklären. 
Mit Absicht sage ich „der verschiedenartigsten**, denn, wie oben 
schon hervorgehoben wurde, finden sich Bindegewebsreste nicht bloss 
bei verminderter Salzsäuresekretion — obwohl sie hier zweifellos am 
häufigsten, man kann sagen, konstant vorkommen — sondern auch bei 
den entgegengesetzten Zuständen, femer bei Atonieen, bei ausge- 
sprochener Insuffizienz des Magens, ja gelegentlich auch bei ganz ge- 
ringfügigen, rezidivierenden Störungen der Magenarbeit, die durch eine 
einmalige Mageninhaltsuntersuchung garnicht aufgeklärt werden, sondern 
nur durch länger fortgesetzte Beobachtung. Wie das Ausbleiben der 
Bindegewebsverdauung in all diesen Fällen zu erklären ist, ist noch 
nicht festgestellt. Während es bei Achylie ohne weiteres verständlich 
ist, muss man bei Hyperazidität auf mangelhafte Pepsinabscheidung 
zurückgreifen, die, wie wir wissen, gelegentlich trotz erhöhter HCl- Ab- 
scheidung vorkommen kann (31). Bei verminderter Motilität kommen 
vielleicht Zersetzungsprozesse in Frage u. s. w. Die Darmarbeit braucht 
dabei, wenn wir von der Anwesenheit des unverdauten Bindegewebes 
absehen, nicht notwendig verändert zu sein, das Bindegewebe kann wie 
ein Filz den im übrigen völlig normalen Stuhl durchsetzen; öfter ist 
aber auch der Stuhl in anderer Beziehung nicht normal, sei es, dass 
er weichbreiig bis dünnflüssig ist (Diarrhöen), sei es, dass er Schleim 
enthält und Zersetzungserscheinungen zeigt. Es sind eben die Folge- 
zustände der Magenaffektionen für den Darm ebenfalls keine einheit- 
lichen, sie können zwischen den leichtesten funktionellen Abweichungen 
und den schwersten Katarrhen schwanken, je nach der Dauer des Zu- 
standes, der Empfindlichkeit des Darmes, der Schonung, welche sich 
die Patienten auferlegen etc. Sind erst einmal ausgesprochene Darm- 
affektionen da, so können dieselben so in den Vordergrund treten, dass 
sie das Krankheitsbild völlig beherrschen, zumal bei der Achylie, die 
ja bekanntlich nicht selten ohne jede Beschwerden seitens des Magens 
verläuft. Darin, dass uns die Bindegewebsprobe in diesen Fällen sofort 
auf den richtigen Weg weist, liegt ihr Wert. Sie hat aber noch einen 
grösseren Vorzug, indem sie uns die dem Darm drohende Gefahr auch . 
dann schon aufdeckt, wenn nichts anderes sie andeutet, wenn nur hin 
und wieder subjektive Empfindungen oder schnell vorübergehende Darm- 



A. Gastrogene Darmstörungen. 3 t 

reizimgen auftreten, über die wir ohne diese Probe ganz hinwegsehea 
würden. 

Die Bindegewebslienterie bei Magenleiden hat aber weiterhin nicht 
nur eine diagnostische Bedeutung. Sie trägt auch sehr viel zur Er- 
klärung des Zustandekommens der gastrogenen Darm- 
Störungen bei und gibt uns überdies einen beherzigenswerten 
therapeutischen Fingerzeig. 

Man hat natürlich zuerst geglaubt, die Ursache jener Darmstörungen in dem 
Fehlen des antiseptischen Schutzes der Magensalzsäure sehen zu müssen, und diese- 
Auffassung stützt sich auf die Untersuchungen von East (46) und Mester (47),. 
durch die seinerzeit festgestellt worden ist, dass beim völligen Versiegen der Salz- \ - V 
Säureausscheidung im Magen die Menge der Ätherschwefelsäuren im Urin zunimmt 
oder — vorsichtiger ausgedrückt — sehr leicht zunehmen kann, aber der Bück- 
schluss von den Ätherschwefelsäuren des Urins auf die Darmfäulnis ist nicht ein- 
wandsfrei, und überdies konnte schon Mester selbst beobachten, dass zur Erzeugung- 
wirklicher Darmfäulnis zu dem Salzsäuremangel als zweites noch eine verstärkte 
Zufuhr von Fäulniskeimen per os hinzukommen muss. So erklärt es sich z. B.,. 
weshalb Patienten mit Achylie ausserordentlich leicht, z. B. schon wenn sie ein nicht 
ganz frisches £i genossen haben, Dian*höen bekommen, weshalb der regelmäfsige Genuss- 
nicht zu kleiner Dosen von HCl zu den Mahlzeiten das Befinden dieser Patienten 
fast immer wesentlich bessert etc. Die HCl ist aber sicher nicht allein mafs 
gebend für die Feinhaltung von Zersetzungsprozessen vom Darm, wie schon daraus^ 
zu erkennen ist, dass viele Achyliker (nach Schütz etwa ^/s) überhaupt keine^ 
Darmstörungen bekommen; ausserdem sehen wir nicht selten starke Zersetzung im 
Magen selbst trotz hoher H Cl -Werte. Unsere Auffassung über das Zustandekommen. 
dieser Magengärungen geht gegenwärtig dahin, dass Behinderungen der motorischen 
Tätigkeit des Magens von fast noch grösserer Bedeutung sind, als Störungen des- 
Chemismus; am stärksten wirkt natürlich das Zusammentreffen beider wie beim 
Pyloruskrebs. Mit Recht führt Schütz seine Fälle von chronischen Diarrhöen bei 
Atonie mit genügender Säureausscheidung auf den Übertritt besonderer Fäulniskeime 
aus dem Magen in den Darm zurück. Ja es gelang ihm sogar, dieselben in einigen 
Fällen direkt im Magen und in den Fäzes nachzuweisen. Wir müssen also das 
hier vorliegende Eausalverhältnis etwas weiter fassen, indem wir sagen: bei un- 
genügender Funktion des Magens können Gärungs- und Fäulnis- 
keime sich leichter im Magen etablieren oder ihn ungeschädigt 
passieren und auf diese Weise sekundäre Darmstörungen im Ge- 
folge haben. 

Das 2. Moment, welches für die gastrogenen Darmstörungen in Betracht* 
kommt, ist durch die Bindegewebslienterie gegeben. Sie demonstriert uns ad oculos,. 
woran zwar auch sonst niemand zweifeln wird, dass bei ungenügender Magenfunktion 
dem Darm eine Mehrarbeit aufgebürdet wird, die er nicht immer zu bewältigen im- 
stande ist. Rohes oder geräucheHes Bindegewebe vermag der Darm überhaupt nicht 
zu verdauen, hat es einmal den Pylorus ungelöst passiert, so wird es als Ballast 
bis zur Defäkation mitgeführt. Für die Muskelfasern, das Fett und die Stärke ist 
es nicht von so wesentlicher Bedeutung, ob die Magenverdauung ganz in Ordnung 
ist, weil hier die Darmsäfte kompensatorisch eintreten können. Das Bindegewebe^ 
ist es vor allem, welches dem Darm gefährlich wird. Um das würdigen zu können, 
muss man einmal sich die Mühe geben, alles Bindegewebe, was in der Tagesportion 
Kot eines Magenkranken wiedererscheint, zu sammeln. Durch derartige Yersuche- 
lässt sieb leicht zeigen, dass unter Umständen nach der Probekost das Bindegewebe 
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-des rohen Fleisches quantitativ wieder ausgeschieden wird, so dass es den Kot wie 
•ein Maschen werk durchsetzt und ihn förmlich in einen Filz verwandelt. Man muss 
«ich weiter daran erinnern, dass das geräucherte, roh oder halbroh (ungenügend 
gekocht oder gebraten) genossene Fleisch bei freier £ostwahl selten so fein zer- 
kleinert wird, wie in dem gehackten Bindfleisch der Probedifit. Roher Schinken 
insbesondere wird fast niemals genügend zerkleinert. Infolge dessen geht bei Magen- 
störungen nicht bloss das isolierte Bindegewebe verloren, sondern auch das von ihm 
-eingeschlossene Muskel- und Fettgewebe. Dem Magensaft fällt nämlich normaler 
Weise die Aufgabe zu, die Fleisch- und Fettstückchen durch Auflösung des Binde- 
\- v\;4^ gewebes zum Zerfall zu bringen — eine Aufgabe, die er ausgezeichnet löst, wie jeder 
Eeagenzglasversuch zeigt. Bleibt dieser Zerfall aus, so vermag der Pankreassaft 
die unzerkleinerten Fleischstückchen nur von der Oberfläche aus anzunagen, wo- 
durch natürlich viel weniger gelöst wird, und so kommt es dann zum Abgang voll- 
ständiger Fleisch- und Fettstücken (Fleisch- und Fettlienterie). Immer ist dabei 
Voraussetzung, dass das Fleisch geräuchert oder ungenügend gekocht genossen 
wurde, aber diese Voraussetzung ist gerade bei Magenkrauken oft gegeben. Durch 
Herrn Dr. Brinck (34) habe ich vor Jahren mehrere Krankengeschichten von 
schweren akuten Verdauungsstörungen zusammenstellen lassen, Fälle, wo im An- 
schluss an heftige Darmkoliken ganze Nachtgeschirre voll unverdauter, in hoch- 
gradiger Verwesung begriffener Schinkenreste auf einmal abgingen. 

Es ist ohne weiteres klar, dass die Belastung mit unverdaulichem Material, 
wie sie uns hier als eine Folge primärer Magenaffektionen entgegentritt, für den 
^ Darm nicht gleichgültig sein kann. Schütz stellt sich die dadurch hervorgerufenen 

«Schädigungen als eine allmählich oder auch plötzlich eintretende Insuffizienz der 
Dünndarmverdauung vor. Der Dünndarm, also hier vornehmlich das Pankreas und 
-die Galle, sollen den erhöhten Anforderungen nicht mehr auf die Dauer genügen 
können, und die weitere Folge dessen wären Diarrhöen und schliesslich Darm- 
katarrhe. Mir scheint das Verhältnis noch einfacher zu liegen: es ist gamicbt 
nötig, eine sekundäre Insuffizienz der D ünndarm Verdauung , die auch bisher nicht 
erwiesen ist, als Bindeglied anzunehmen. Mag der Dünndarm gut oder schlecht 
arbeiten, das Bindegewebe und die darin eingeschlossenen Gewebsbestandteile kann 
-er überhaupt nicht verdauen, die Passage derselben würde ihm an sich nichts 
.schaden, wenn sie nicht die Schlupfwinkel und Brutstätten von Fäulniserregeru 
bildeten, die über kurz oder lang eine Reizung und weiter eine Entzündung der 
Darmwand verursachen. Die eigene desinfizierende Kraft des Dünndarms, die wie 
Schütz (75) gezeigt hat, eine wesentliche Unterstützung der Magendesinfektion 
bildet, muss diesen Fäulniserregern gegenüber wirkungslos bleiben. Das wird durch 
-die schönen üntersuchungsergebnisse S t ras bürg er s (7, 18) bestätigt, welche lehren, 
dass die Menge der Darmbakterien in erster Linie von dem Quantum der zur Ver- 
fügung stehenden Nahrungsreste abhängig ist; je besser die Nahrung ausgenutzt 
wird, um so weniger Darmbakterien sind da. Und so müssen wir uns viele Fälle 
^ ^ von Diarrhöe aus der Ansiedelung von Gärungs- und Fäulniserregern in nicht 
genügend verdauten Speiseresten erklären. Wer seinen Verdauungs Werkzeugen 
zuviel zumutet, wer sich — vulgär ausgedrückt — überfrisst, bekommt seine 
Diarrhöe nicht deshalb, weil er zufällig Fäulniserreger mitgeschluckt hat, sondern 
weil er das genossene Quantum nicht verdauen konnte und dadurch den ubiquitären 
Fäulnismikroben Gelegenheit zur Vermehrung und Entfaltung ihrer Kraft gibt. Das 
alte Sprichwort „Hunger ist der beste Koch", ist durch die Strasburger*scheu 
Untersuchungen wieder zu Ehren gekommen, denn sie haben uns gezeigt, dass es 
kein Darmantiseptikum und kein Abführmittel gibt, welches die Menge der Dami- 
hakterien wirklich vermindert. Das kann nur durch Entziehung des Nährbodens 
geschehen. 
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Ich wende mich jetzt zu den therapeutischen Schlüssen, 
welche sich aus der Insuffizienz der Bindegewehsverdauung ableiten 
lassen. Sie lassen sich in die Forderung zusammenfassen: fort mit 
dem rohen, halbrohen und geräucherten Fleisch aus der 
Diät der Magen- und Darmkranken! Diese Forderung, die ich 
an anderer Stelle (17) ausführlich begründet habe, ergibt sich eigentlich 
aus dem vorhergehenden von selbst. Wir haben gesehen, dass der 
Darm rohes Bindegewebe überhaupt nicht verdauen kann, es wäre also 
töricht, wenn man es einem kranken Darm anbieten wollte. Wir haben 
ferner gesehen, dass das Versagen der Bindegewebsverdauung ausser- 
ordentlich leicht bei Magenleiden, und zwar bei den verschiedenartigsten 
Magenleiden, auftritt, dass es geradezu ein feines Reagenz darauf bildet. 
Wir tun. also gut, rohes Fleisch lieber auch hier ganz zu meiden, als 
dass wir den Magenkranken der Gefahr sekundärer Darmstörungeu aus- 
setzen. Von dieser Forderung würden wir nur dann abzugehen haben, 
wenn der Genuss rohen und geräucherten Fleisches auf der anderen 
Seite so wesentliche Vorteile vor dem gekochten oder gut gebratenen 
Fleisches böte, dass wir die damit verbundenen Nachteile in Kauf nehmen 
müssten. Wie steht es nun damit? 

Bekanntlich ist die Anschauung, rohes Fleisch sei besonders leicht verdaulich, 
im Publikum fest eingewurzelt, und es gibt eine ganze Anzahl von Ärzten, welche 
diese Anschauung durch wissenschaftliche Gründe stützen zu können glauben. Die 
Gründe, welche sie anführen, sind folgende zwei: das rohe Fleisch ist safttreibend 
und besitzt ein gi'osses Säurebindungsvermögen. Das erste dieser Argumente ist 
durch die bekannten und interessanten Tierversuche Pawlows (32) erwiesen worden, 
•es kommt vornehmlich für die Fälle von Bubazidität resp. Anazidität des Magens 
in Frage. Wenn wir aber die Vorteile, welche für die HCl- Ausscheidung hier aus 
der Darreichung rohen Fleisches eventuell gewonnen werden können, mit den Nach- 
teilen vergleichen, die durch das miteingeführte Bindegewebe verursacht werden, 
so kann von vornherein kein Zweifel daran sein, dass die letzteren erheblich über- 
wiegen. Denn die safttreibende Wirkung ist doch nur für den normal funktionierenden 
Magen einifriesen, für den kranken ist sie ganz gewiss nur sehr niedrig anzuschlagen. 
Ausserdem kann sie jederzeit, wie ebenfalls Pawlow gezeigt hat, durch die Extraktiv- 
stoffe des Fleisches, also durch Bouillon, Lösungen von Liebig'schem Fleisch- 
Extrakt etc. ersetzt werden. Das zweite Argument, das hohe Säurebin dungs vermögen 
des rohen Fleisches ist eventuell für die Behandlung der Hyperazidität von Bedeutung. 
Es widerspricht übrigens bis zu einem gewissen Grade dem erstgenannten ; denn 
man kann mit Hecht die Frage aufwerfen : was nützt mir die erhöhte Säurebindung, 
wenn gleichzeitig die Saftabscheidung vermehrt wird und umgekehrt? Bei der 
Hyperazidität liegen nun aber die Verhältnisse so, dass jede Therapie, welche von 
der symptomatischen Indikation ausgeht, die abnorm gebildete Säure zu binden 
hinter der viel wichtigeren Indicatio causalis, derjenigen, welche die Säure bildung 
einschränken will, zurückstehen muss. Schonung, nicht Übung oder Reizung des 
Magens heisst hier die erste Forderung ! Ich habe deshalb schon lange alle reizenden 
oder safttreibenden Nahrungsmittel aus der Therapie der Hyperazidität vollständig 
verbannt, und ich glaube mit diesem Verfahren meinen Patienten mehr zu nützen 
iils die sogenannten „Eiweisstherapeuten**. Muss schon einmal die Säure abgestumpft 
Schmidt, Die Funktionspiüfong des Darmes mittels der Probekost. ß 
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werden, dann gebe ich lieber etwas Natron oder hebere den Magen aus, als äa.R(> 
ich den Magen von neuem fülle und ihn so niemals zur Ruhe kommen lasse. 

Wir sehen also, dass alle beiden Argumente, die überhaupt vom 
wissenschaftlichen Standpunkte aus für das rohe Fleisch ins Feld geführt 
werden können, nicht stichhaltig sind. Nur unter einer Bedingung 
könnte man das rohe Fleisch allenfalls gestatten, nämlich wenn es völlig 
frei von allem Bindegewebe gegeben werden könnte. Das ist aber in 
praxi so gut wie unmöglich, selbst wenn man es noch so fein hackt 
oder schabt. Es ist Illusion, wenn man glaubt, geschabter Lachs- 
schinken z. B. sei bindegewebsfrei. Man versuche es nur einmal selbst, 
das Bindegewebe aus dem Lachsschinken oder aus rohem Fleisch so 
heraus zu präparieren, wie es der Darm bei Achylie tut, und man wird 
mir zugeben, dass wir das künstlich garnicht können. Die schlimmsten 
Missverständnisse walten über dem geräucherten Schinken ob: der ge- 
räucherte Schinken kann mittels der Zähne niemals zerkleinert werden, 
und doch gibt es noch immer Leute, die es nicht für nötig halten, ihn 
mit dem Messer zu zerkleinem. 

Nun wird man mir vielleicht die praktischen Erfahrungen entgegen- 
halten und sagen, wir kennen eine grosse Zahl von Patienten, die wir 
ohne rohes Fleisch sicher nicht so weit gebracht hätten in ihrer Er- 
nährung wie es mit demselben gelungen ist. Das war das Einzige^ 
was sie während ihrer schweren Erkrankung nahmen etc. Man wird 
mir ferner vielleicht das Beispiel der Engländer vorführen, von denen 
der Laie glaubt, dass sie alles Fleisch halbroh geniessen. Beides ist 
falsch, der Appetit ist nicht der einzige Mafsstab für die Zuträglichkeit 
einer Speise, sonst müssten Champignons, Krebse und Nüsse auch leicht 
verdaulich sein ; die Fäzesuntersuchung ist unzweifelhaft der zuverlässigere 
Mafsstab. Und was die Engländer betrifft, so fällt es ihnen garnicht 
ein, das Fleisch halbroh zu essen, wie es bei uns in Norddeutschland 
üblich ist, sie geniessen es rosa gebraten und das ist ganz etwas anderes. 
In dem rosa gebratenen Fleisch ist das Bindegewebe gelöst, in dem 
halbrohen nicht. Darin liegt der Unterschied. Li England verordnet 
man auch nicht rohes Fleisch bei schwachem Magen: das ist nur in 
Deutschland Mode. 

Soviel über die Bindegewebslienterie , bei der ich fast schon zu 
weit abgeschweift bin. Ich vdll zu dem Kapitel der gastrogenen Ver- 
dauungsstörungen nur noch den praktischen Rat hinzufügen, in allen 
zweifelhaften und andauernden Fällen von Diarrhöe wenigstens einmal 
einen Versuch mit H Cl und einem Amarum zu machen und, wo irgend 
das Krankheitsbild schwerer ist, Magenausspülungen hinzuzufügen. Man 
wird erstaunt sein, wie oft diese Therapie, an die man zunächst gar- 
nicht denkt, Erfolg hat, ein Zeichen, dass der Magen viel häufiger die 
Eingangspforte für Darmläsionen ist, als man gemeiniglich glaubt. 
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Dieise Darmläsionen bestehen in der Hauptsache aus Diarrhöen/ und die 
habe ich auch im Vorhergehenden speziell im Auge gehabt. Auf die 
selteneren Obstipationen als Folgezustande von Magenleiden (l)esonders 
bei Hyperazidität) werde ich später zurückkommen. 

B. Hepatogene Darmstoningeii, 

Bedeutung von Sekretionsstörungen der Galle für die Verdauung. — Einfluss der 

Galle auf die Dannfäulnis und auf die Peristaltik. 

Die hepatogenen Darmstörungen sind im wesentlichen bedingt 
durch Gallenstauung. Dass auch Pleiocholie oder Pleiochromie der 
Galle (z. B. bei Blutuntergang) Darmstörungen im Gefolge haben, ist . .^wk> ^ 

nicht bekannt. In England ist es allerdings üblich, gewisse unbestimmte 
Verdauungsstörungen (wechselnde Färbung der Fäzes, Druck und Völle 
in der Lebergegend, schmutzig -gelbe Färbung der Konjunktiven und 
der Haut, allgemeine Schwächegefühle etc.) auf Schwankungen der 
gallebildenden Tätigkeit der Leber zurückzuführen (biliousness), doch 
sind diese Symptome zu unbestimmt, als dass sie sich pathogenetisch 
erklären liessen, und es hat sich deshalb diese Lehre bei uns niemals 
einzubürgern vermocht. 

Gallenstauung kann gewöhnlich schon aus der weissen Farbe der 
Fäzes, sicher jedenfalls aus dem Ergebnis der Sublimatprobe erkannt 
werden, doch gibt es eine Ausnahme, die sogenannten „acholischen 
Stühle ohne Ikterus', über die die Akten noch nicht geschlossen sind. 
Nothnagel (4), welcher sich zuerst eingehend mit diesen Stühlen 
(wo also keine Gallenstauung stattfindet) befasst hat, glaubte früher, 
dass sie durch vorübergehendes Versiegen der Gallensekretion, also durch 
eine funktionelle Hyposekretion, zu erklären seien. Später (22) hat er 
sich aber der Ansicht von v. Jak seh (49) und von Fleischer (48) an- 
geschlossen, wonach entweder eine mangelhafte Fettresorption im Darm 
oder eine zu weit gehende Reduktion des Bilirubins daselbst (zu Leuko- 
hydrobilirubin) die Ursache ist. Im letzteren Falle wird der Stuhl durch 
Stehen an der Luft an der Oberfläche wieder braun, im ersteren Falle 
durch Ätherbehandlung. \Die Sublimatprobe ist hier ebenfalls das zu- 
verlässigste Reagenz, sie ve^fSiägt niemals, wenn überhaupt Hydrobüirubin 
oder sein Reduktionsprodulcl vorhanden ist, es sei denn, dass der Stuhl 
nicht frisch genug zur Untersuchung genommen worden ist oder bereits 
innerhalb des Darmes eine faulige Zersetzung erfahren hat. 

Allgemein betrachtet können wir also sagen: Schwan- 
kungen in der Menge des Kotfarbstoftes und wahrscheinlich auch in 
seiner chemischen BeschaflFenheit kommen vor, aber ohne Gallenstauung 
genügen dieselben nicht, um eine Funktionsstörung der Darmverdauung 
— mangelhafte Fetti-esorption — hervorzurufen. Gallenstauung dagegen 



:^ ^ 
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macht stets mangelhafte Fettrerdauung, ja bei völligem Galleabschhiss 
(Fehlen jeder Kotfärbung durch Sublimat) erscheinen 25 — 50 ^^/^ des 
Nahrungdfettes unausgenutzt im Kote wieder. Diese bekannte und An- 
scheinend so einfache Erscheinung ist übrigens noch keineswegs völlig 
aufgeklärt. Wie kommt es, dass der Pankreassaft nicht imstande ist, 
allein für genügende Fettverdauung ^u* sorgen ,^ zuhial da der Magen 
nach Volhards (50) Untersuchungen auch schon Fett spaltet? Nach 
unseren physiologischen Kenntnissen beschränkt sich die Wirkung der 
Galle hinsichtlich der Fettverdauung auf die Emulsionsbildung und die 
Anregung der Darmepithelien zur Aufsaugung. Man sollte also er- 
warten, dass nach Darreichung emulgierter Fette (Milch) noch ein guter 
Teil resorbiert würde. Das ist aber nicht der Fall.. Wir wollen uns 
indessen nicht mit diesen rein theoretischen Fragen aufhalten, sondern 
uns einigen praktischen Gesichtspunkten zuwenden, zu denen 
der Ausfall der Fettverdauung — nur diese allein, nicht auch die Ei- 
weiss- und Kohlehydratverdauung werden gestört ! — Veranlassung gibt. 

Eine alte Regel, die sich auch noch in neueren und 
neuesten Lehrbüchern wiederfindet, besagt, dass bei 
Gallenmangel im Darm die Fäulnis der Ingesta vermehrt 
wird, und dass sie zur Verstopfung führe. Diese Regel 
ist falsch, das gerade Gegenteil ist richtig. 

Mag auch die Galle als solche äntiseptische Eigenschaften besitzen, 
im Darm sind die Bedingungen, von denen die Fäulnis der Ingesta ab- 
hängt, ganz andere. Der Befund einer vermehrten Menge von Ather- 
schwefelsäuren im Urin entscheidet ebenfalls nicht, wie wir später noch 
sehen werden, über den Grad der Darmfaulnis. Darüber gibt uns nur 
die Brütschrankprobe Aufschluss und allenfalls die Zählung der Fäzes- 
bakterien nach Strasburger. Diese beiden Methoden beweisen aber 
das Ausbleiben der Zersetzung: Fettstühle gären nicht, nicht einmal, 
wenn man ihnen Stärke noch hinzusetzt. Sie faulen auch nicht, das 
tun nur die Fettstühle nach Pankreas- und Darmaflfektionen, in denen 
gleichzeitig die Eiweissreste vermehrt sind. Sie reagieren allerdings 
stark sauer, aber das kommt von dem grossen Gehalt an höheren Fett- 
säuren her, und diese Fettsäuren sind es auch, welche den üblen Ge- 
ruch verbreiten. Man kann also vielleicht von einer Fettzersetzun«? 
sprechen, aber nicht von Eiweissfaulnis. Was die Bakterienmenge der 
Fäzes betriflft, so fand Strasburger bei Ikterus eine auffallende Ver- 
ringerung derselben. Daher kommt es denn auch, dass die Ikterusfettstühle 
fast niemals Katarrhe und Entzündungen der Darm-Schleimhaut nach 
sich ziehen. Dies ist deshalb therapeutisch wichtig, weil wir daraus 
lernen, dass die Gefahr, durch hohe Fettgaben in der Nahrung Dami- 
störungen zu machen, de facto nicht besteht. Das. Fett ist garnicht 
bedenklich für Darmkranke, wenn es in zweckmäfsiger Form gereicht wird. 
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Verstopfung bei Patienten mit öaUeabschluss ist mir bisher üoch 
nicht Torgekommen. Bei unkomplizierten Fällen von Galleabschluss 
geht die Stuhlentleerung ohne Verzögerung von statten, ja wegen der 
weichen Konsistenz und der etwa dreimal so grossen Menge der Fäzes, 
sogar umgekehrt auffallend schlank und häufig« Diese Beobachtung hat 
auch Boas (51) gemacht, sie erklärt sich wohl auch zum Teil aus der 
mildreizenden Wirkung der in beträchtlicher Menge anwesenden freien 
Fettsäuren. Mir scheint diese Erfahrung ebenfalls eine praktische Be- 
deutung in sich zu schliessen, insofern sie uns einen Weg zeigt, auf 
dem es vielleicht möglich wäre, der chronischen habituellen Obstipation 
beizukonunen. Gelänge es, den Fettgehalt der Darmkontenta hier soweit 
zu erhöhen wie bei den Ikterischen, natürlich ohne Schaden anzurichten, 
dann hätte man vermutlich gewonnenes Spiel. Doch ich will diesen 
Gedanken nicht weiter ausspinnen, er wird uns noch bei der Besprechung 
der Obstipation weiter beschäftigen. 

C« Pankreatogene Darmstörangen. 

Bedeutung des vollständigen und des unvollständigen Ausfalles der pankreatischen 
Sekretion för die Verdauung. — Diagnose beider Zustände. — Sahlische Methode, -^ 

Meine Methode. — Therapeutisches. 

Wenn das Pankreas experimentell bei Tieren völlig entfernt 
wird, oder wenn es beim Menschen völlig zugrunde geht, so treten — 
abgesehen von dem Diabetes — folgende Störungen auf: von dem auf»- 
genommenen Eiweiss geht etwa die Hälfte und von den Fetten eben- 
falls ein grosser Teil*) unausgenützt wieder verloren. Merkwürdig ist 
dabei, dass hier (im Gegensatz zum Galleabschluss) in emulgierter Form 
gereichtes Fett (Milch) besser ausgenutzt wird als nicht emulgiertes. 
Was den Grad der Fettspaltung betrifft, der nach den grundlegenden 
Untersuchungen Müllers (52) sehr herabgesetzt sein sollte, so gehen 
darüber die Ansichten noch auseinander: die bekannt gewordenen Diffe- 
renzen rühren wahrscheinlich von der verschiedenen Art des genossenen 
Fettes (emulgiert oder nicht), vielleicht auch von der verschiedenen 
Intensität der Fettspaltung im Magen her. Die Ausnutzung der Kohle- 
hydrate wird, soweit wir bis jetzt wissen, durch Pankreasvemichtung 
nicht behindert; hier tritt anscheinend der Darmsaft vikariirend ein. 

Bei unvollständiger Zerstörung des Pankreas, die 
beim Menschen viel häufiger vorkommt als die völlige, 
braucht keinerlei Störung der Darmfunktion aufzutreten. 
Dasselbe ist der Fall bei Sekretionsbehinderung infolge von Verengerung 
des Duct. Wirsungianus. Ebenso wie der Pankreasdiabetes im Experi- 
mente erst auftritt, wenn der letzte Rest der Drüse entfernt ist, werden 



*) Die iSahlen der Autoren lauten hier sehr verschieden, vergl. (13). 
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auch ^e Verdauungsstörungen in der Regel dann erst deutUch. Ich 
sage ^in der Regel*', denn es gibt Ausnahmen. Aber die Tat- 
sache, dass erhebliche Schrumpfungen, Erweichungen, ja selbst an- 
scheinend komplete Steinverschlüsse des Ausfuhrungsganges bestehen 
können, ohne dass Störungen der Verdauung zu resultieren brauchen, 
ist so au£Gällend, dass sie besonders betont zu werden verdient. Ich 
halte es f&r überflüssig, diese Tatsache noch besonders mit Literatur- 
nachweisen und Krankengeschichten zu belegen, ich darf wohl auf die 
bekannten Monographieen (53) verweisen und auf die praktische Ejt- 
fahrung, die sie uns immer wieder neu bestätigt. Wichtiger ist die 
Frage, wie sie zu erklären ist? Ist die kompensatorische Leistung kleiner 
Drüsenreste wirklich so gross, dass sie für längere Zeit die Funktion 
des ganzen Organes übernehmen kann? Das ist nicht undenkbar. Denn 
von einem anderen für die Ernährung ebenso wichtigen Organ, dem 
Darm, wissen wir, dass ein Drittel bis die Hälfte von ihm entfernt 
werden kann, ohne dass der Träger Einbusse an seiner Ernährung zu 
erleiden braucht. Auch von der Leber ist es bekannt, dass ihre Haupt- 
funktion, die Hamstofi^rägung, erst dann gestört wird, wenn fast nichts 
mehr vom funktionierenden Parenchym vorhanden ist. Oder kann viel- 
leicht der Daim vikariirend eintreten ? Auch das wäre nicht unmöglich, 
dehn aus den neuesten Untersuchungen wissen wir, dass dieBrunner- 
schen Drüsen genetisch mit dem Pankreas zusanunenhängen und dass 
der Darm ein Helfershelfer der Bauchspeicheldrüse ist, insofern der 
Darmsaft zur Aktivierung des Pankreassaftes notwendig ist (54). Für 
die Fälle von Steinverschluss endlich kann man daran denken, dass die 
Sekrete auf dem Umwege durch die Zirkulation in den Darm gelangen^ 
dass die äussere Sekretion quasi in eine innere verwandelt wird. 

Doch wie dem auch sei, wir müssen uns mit dieser Sachlage ab- 
finden. Für die Praxis ergibt sich daraus, dass zwar die 
völlige Vernicht\ing des Pankreas ohne Schwierigkeiten zu 
erkennen ist, dass aber die Diagnose einer unvollständigen 
Läsion desselben auf die grössten Schwierigkeiten stösst. 
Im ersten Falle haben wir — soweit Darmstörungen in Betracht kommen 
— zunächst wiederum einen Fettstuhl. Dieser Fettstuhl unterscheidet 
sich aber von dem Fettstuhl nach Gallenmangel durch verschiedene 
Merkmale. 

* 

1. Es fehlt ihm nicht der Ga^enfarbstoff, 

2. das Fett ist häufig (nicht immer!) als Neutralfett vorhanden 
(Tropfenform imter dem Mikroskop), 

3. er enthält gleichzeitig makroskopisch erkennbare Muskelreste. 

4. er zeigt infolge dieser Komplikation manchmal Fäulnis 
(frisch oder bei der Brütschrankprobe). 
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Die pankreatogene Verdauungsstörung führt wegen der Fäulniserschei- 
nungen, die durch die verminderte Eiweissausnutzung bedingt sind, viel 
leichter zu sekundären Katarrhen als die hepatogene, die wie schon erwähnt, 
monate- ja jahrelang bestehen kann, ohne Entzündung zu verursachen. 

Die Diagnose der unvollständigen Pankreasläsionen 
kann in einzelnen Fällen aus der hier geschilderten Kombination von 
Symptomen, auch wenn sie nur angedeutet vorhanden sind, gestellt 
werden, doch ist das selten. Man hat deshalb seine Zuflucht zu be- 
sonderen Methoden genommen, von denen die Sahlische die meiste 
Anerkennung gefunden hat. Das Sahlische Verfahren (38, 39) besteht 
bekanntlich darin, dass man Gelatinekapseln verschieden lange Zeit mit 
Formaldehyddämpfen behandelt, wodurch sie gegen die verdauende 
Wirkung des Magensaftes geschützt werden, nicht aber gegen die 
stärkere des pankreatischen Saftes (Glutoidkapseln). Die Kapseln werden 
mit Jodoform gefüllt. Sobald dieses durch Auflösung der Hülle im 
Darm frei wird, wird es resorbiert, und dieser Zeitpunkt lässt sich dann 
an der Jodreaktion des Speichels nachweisen. Die Schwierigkeit, mit 
der Sahli bei diesem Verfahren zu kämpfen hat, und die nach meiner 
Ansicht niemals völlig zu überwinden sein wird, ist die, einen für alle 
Fälle passenden richtigen „Härtegrad** der Kapseln zu treffen. Denn 
das Formalin hat die Eigenschaft, die Gewebe, welche es imprägniert, 
gegen jede Verdauung widerstandsföhig zu machen, gegen die TWpsin- 
Verdauung sowohl wie gegen die Pepsinverdauung. Davon kann man 
sich leicht an Reagenzglasversuchen überzeugen. Da nun der Grad, 
imi welchen die pankreatische Verdauung stärker ist als die peptische, 
keineswegs eine Konstante darstellt, sondern offenbar grossen individu- 
ellen Schwankungen (je nach der Intensität der Sekretion von Magen- 
und Pankreassaft, nach der Aufenthaltsdauer im Magen etc.) unterliegt, 
und da femer die Herstellung eines stets gleichmäfsigen Härtegrades 
der Kapseln anscheinend kaum möglich ist, so darf man von vornherein 
schon beim Gesunden keine ganz gleichmäfsigen Resultate erwarten. 
Wieviel weniger beim Kranken, beim Versiegen der Magensaffcsekretion etc. ! 

Die praktischen Erfahrungen haben leider diese Befürchtungen 
bestätigt. Schon aus Sahlis eigenen zahlreichen Beobachtungen, und 
noch deutlicher aus denen von Fromme (55) und den auf meine Ver- 
anlassung von Wallen fang (56) unternommenen Nachprüfungen geht 
hervor, dass aus einer verspäteten Glutoidkapselreaktion nicht immer 
mit Sicherheit die Diagnose auf gestörte Pankreasfunktion gestellt 
werden kann. Dagegen scheint der umgekehrte Schluss, dass prompte 
Reaktion eine Störung der Bauchspeicheldrüse ausschliesst, berechtigt 
zu sein. Wir können der Sahli sehen Methode also nur einen nega- 
tiven diagnostischen Wert zusprechen, und das beeinträchtigt ihren Wert 
natürlich sehr erheblich. 
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Ich habe mich deshalb schon seit längerer Zeit mit Versuchen 
beschäftigt, welche beabsichtigen, die S ahlische Methode durch eine 
positive Probe zu ersetzen resp. zu ergänzen. Dieselben gingen von 
dem von mir genauer studierten verschiedenen Verhalten der Gewebs- 
bestandteile im Magen- und Pankreassaft aus (30). Dieses äussert 
sich u. a. darin, dass die Kerne der Zellen im geraden Gegensatz zu 
dem Bindegewebe, von dem oben die Rede war, nur vom Pankreas- 
sekrete, dagegen nicht vom Magensaft verdaut werden. Man kann also^ 
wenn unverdaute Gewebskeme in den Fäzes wiedererscheinen, den 
sicheren Schluss auf eine ungenügende Funktion des Pankreas ziehen ^ 
ebenso wie wir aus dem Wiedererscheinen von Bindegewebe den Schluss 
auf Insuffizienz der Magenverdauung ziehen können. Um das dar- 
gereichte Gewebsstück in den Fäzes wiederfinden zu können, gibt man 
am besten zwei kleine Fleischwürfel*), welche man in ein Beutelchen 
von Seidengaze hineintut, in einer Oblate mit der Probediät, und zwar 
mehrere Tage hintereinander jedesmal mittags. Die Beutelchen werden 
bei der Verreibung oder Durchsiebung des Kotes (durch das Boas sehe 
Stuhlsieb) leicht wiedergefunden, sie enthalten bei den überhaupt in 
Frage kommenden Fällen fast immer noch kleine Reste des Gewebes. 
Dasselbe wird dann in Wasser abgespült und entweder frisch (mit 
Essigsäure oder Methylenblaulösung) oder (in zweifelhaften Fällen) nach 
vorausgegangener Härtung und Färbung auf die Anwesenheit von Kernen 
untersucht. 

Die Hundeversuche, welche Wallenfang zur Prüfung der 
Methode angestellt hat, haben gezeigt, dass während sonst niemals in 
den Fleischresten der Hundefazes Kerne nachgewiesen werden können^ 
in der Tat nach vollständiger Exstirpation des Pankreas (nm* nach 
vollständiger, nicht auch nach unvollständiger!) die Kerne erhalten 
bleiben. Wir dürfen also von diesem Verfahren auch am Menschen 
praktische Ergebnisse erwarten und die Beobachtungen, welche ich 
bisher habe sammeln können, scheinen das zu bestätigen. Leider sind 
dieselben noch nicht vollständig genug, namentlich was die Sektions- 
ergebnisse betrifft, um schon jetzt ein abschliessendes Urteil zu erlauben. 
Ich kann nur sagen, dass während sonst niemals, weder bei Leber- und 
Darmerkrankungen noch bei Magenerkrankungen, die Kerne erhalten 
bleiben, dieses in den seltenen Fällen von Pankreaszerstörung vorkommt. 
Ich will indessen nicht unterlassen zu erwähnen, 'dass auch diese Methode 
noch keine ideale zu werden verspricht. Einmal ist der Nachweis der 

*) Frisches (etwas durchwachsenes) Ochsenfleisch wird in Würfel von circa 
1/2—8/4 cm Seitenlänge geschnitten und unter Alkohol aufbewahrt. Nach der Härtung 
werden sie in kleinste Gazebeutelchen getan und wieder in Alkohol aufbewahrt. 
Vor dem Gebrauch müssen die Beutelchen mehrere Stunden gut gewässert werden. 
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Kerne nicht immer ganz einfacli, es kommen Täuschungen durch Kot- 
bestandteile vor. Sodann können bei hochgradiger Diarrhöe einzelne^ 
im Innern der erhaltenen Gewebsreste verborgenen Kerne gelegentlich 
auch ohne Pankreasstörungen intakt bleiben. (Man hält sich deshalb am 
besten an die Regel, dass nur das Erhaltehsein sämtlicher Kerne 
oder des grösseren Teiles derselben diagnostische Schlüsse erlaubt.) 
Endlich, und das ist das Wichtigste, ist bei länger als 24 stündigem 
Verweilen der Fäzes im Darm die Darmfaulnis von Eirifluss auf das: 
Resultat. Die Fäulnis wirkt nämlich im gleichen Sinne wie der Pankreas- 
saft, sie lässt die Kerne verschwinden, sei es durch Nekrose oder durch 
Lösung. Wir können deshalb auch hier den Satz nicht umkehren, wir 
können nicht aus dem Fehlen der Kerne auf Intaktsein der pankreati- 
sehen Sekretion schliessen, wenigstens niemals dann, wenn das Säckchen 
länger als 24 Stunden im Verdauungskanal geweilt hat oder wenn sonst 
starke Darmfaulnis besteht. Wollen wir also sicher gehen, so dürfen 
wir nur das positive Ergebnis verwerten, dieses ist unzweideutig, es- 
lautet: beim Wiedererscheinen sämtlicher Kerne liegt eine 
hochgradige Störung der Pankreassekretion vor. 

Unzweifelhaft wird diese positive Probe in Verbindung mit der 
negativen Probe Sahlis uns ein Stück weiter in der Diagnose der 
PankreassekretionstÖrungen bringen. Aber das gewünschte Ziel, auch 
leichte Störungen dieser Art aufzudecken, wird es uns nicht erreichen 
lassen. Leichte Sekretionsbehinderungen werden eben, wie schon wieder- 
holt betont, auf noch unbekannte Weise so vollständig kompensiert, dass^ 
sie in der Regel keine gröberen Funktionsstörungen hinterlassen. 

Zur therapeutischen Nutzanwendung sind die geschilderten 
Untersuchungen bisher nicht verwertbar. Doch soll hier daran erinnert 
werden, dass die Organotherapie des Pankreas, die Darreichung von 
Pankreon bei sicheren oder zweifelhaften Sekretionsstörungen des Bauch- 
speichels, nicht allein therapeutisch, sondern auch diagnostisch von Wert 
ist. Sie lässt uns unter Umständen die Dififerentialdiagnose gegenüber 
Darmstörungen, speziell Resorptionsstörungen stellen, denn diese letzteren 
soUen durch Eingabe von Pankreon nicht günstig beeinflusst werden^ 
wohl aber die ersteren [Salomon (28)]. 
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YII. Selbständige DarmstÖFnngen. 

Die in dem Darme selbst haftenden Verdauungsstörungen sind sehi* 
zahlreich und mannigfaltig. Eine erschöpfende Darstellung derselben 
ist hier natürlich nicht beabsichtigt, es sollen nur, wie es auch im 
Vorhergehenden geschehen ist , einige diagnostische , pathogenetische 
und therapeutische Gesichtspunkte herausgegriffen werden, besonders 
solche, welche sich speziell aus der systematischen Anwendung der 
Probediät ergeben haben. Die Überschrift : „Selbständige Darmstörungen'' 
ist deswegen gewählt, weil die gewöhnliche Einteilung in primäre und 
sekundäre Darmaffektionen leicht zu falschen Vorstellungen Veranlassung 
gibt. Die selbständigen Darmleiden entstehen keineswegs immer auch 
im Darm. Wie wir sahen, kann z. B. eine gastrogene Verdauungs- 
störung allmählich einen ganz selbständigen Charakter annehmen, und 
als solche kann sie auch, wenn das Magenleiden bereits gehoben ist, 
noch eine Zeitlang weiterbestehen. Ferner gibt es schwere diarrhoische 
^Zustände, welche als Lokalisationen allgemeiner Infektionen aufgefasst 
werden müssen, bei Erysipel, Pneumonien, Septikämie etc. 

Bei den häufigsten Infektionsprozessen des Darmes (Typhus, Tuber- 
kulose, Cholera, Ruhr) liegt allerdings die Sache so, dass die Eintrittspforte 
in der Darmschleimhaut selbst gesucht werden muss, doch sind wir 
über die Frage, warum die Ansiedelung der Krankheitserreger gerade 
liier und wie sie im einzelnen Falle zustande kommt, noch keineswegs 
genügend unterrichtet. Vermutlich spielt auch hierbei der Magen eine 
Rolle, denn die Tatsache, dass bei Epidemieen von Typhus und Cholera 
Störungen der Magen tätigkeit in hohem Grade zur Infektion disponieren, 
darf wohl als feststehend betrachtet werden. 

1. Organiselie Erkrankungen. 

Verhältnis der organischen zu den funktionellen Erkrankungen des Darmes. — 
Ursachen der Durchfälle bei Geschwüren. — Diätetische Folgerungen. — Katarrhalische 
und nervöse Formen von Diarrhoe. — Diät bei chronischen Katarrhen. — Salizyl- 

milch. — Adstringentien. — Darmatrophie. 

Von den selbständigen Störungen der Darmtätigkeit, soweit sie 
uns hier beschäftigen werden, ist hervorzuheben, dass sie nur sehr selten 
rein funktionell, d. h. ohne anatomische Veränderimgen der Schleimhaut 
verlaufen. Wir müssen deshalb auch die Geschwüre und Katarrhe noch 
mit in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. Das Verhältnis der 
organischen zu den funktionellen Erkrankungen ist gerade im Darm ein 
inniges, aber dabei ein so ausserordentlich variables, dass es meist nur 
schwer gelingt, eine klare Einsicht zu gewinnen. Als Beispiel greife 
ich zunächst die Diarrhöen bei Darmtuberkulose und Darmtyphus heraus. 
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J A. Geschwüre. 

Es ist wohl allgemein bekannt, dass Durchfalle zwar ein häufiges, 
aber doch keineswegs ein konstantes Symptom des Typhus und der 
Darmtuberkulose, überhaupt der Darmgeschwüre bilden. Nothnagel (4) 
hat bei seinen grundlegenden Untersuchungen dieses Faktum zuerst ge- 
bührend gewürdigt. Es gibt Fälle, wo trotz hochgradiger geschwüriger 
Zerstörung der Darmwand dauernd ganz normaler Stuhl, sogar Ver- 
stopfung besteht, umgekehrt sehen wir gelegentlich intra vitam schwerste 
unstillbare Diarrhöen, während post mortem der Darm vielleicht nur 
ein vereinzeltes kleines Geschwür oder selbst nur eine Narbe aufweist. 
Ich habe Beispiele sowohl der einen wie der anderen Art post mortem 
eingehend makroskopisch und mikroskopisch untersucht und mich davon 
überzeugt, dass die Schleimhaut, soweit sie nicht geschwürig zerfallen 
ist, dabei unverändert sein kann, selbst für die allernächste Umgebung 
der Geschwüre trifft dies zu. Ein begleitender Katarrh fehlt also häufig 
bei Geschwüren. Besteht Durchfall, so kann er hier nur durch Reizung 
des Geschwürsgrundes entstanden sein, und der verschiedene Grad der 
Empfindlichkeit des letzteren (resp. der in ihm zu Tage liegenden 
Nerven) erklärt ins das verschiedene klinische Verhalten vollkommen. 
Mit anderen Y *ten, die Durchfalle bei Typhus und Darmtuberkulose 
sind manchmal rein nervöser Natur. Ich betone „manchmal**; denn 
in anderen Fällen finden wir die Schleimhaut doch mehr oder weniger 
entzündet, und dann tritt der begleitende Katarrh im klinischen Krank- 
heitsbilde oft ganz in den Vordergrund. Bei der Untersuchung mittels 
der Probekost vermissen wir dann auch die kleinen, häufig goldgelb ge- 
färbten Schleimteilchen, die nach ihren mikroskopischen Merkmalen zu 
urteilen aus dem Dünndarm stammen, selten. Diese Flocken können 
iiatürhch nur von der Schleimhaut selbst, nicht vom Geschwürsgrunde 
herstammen, sie geben uns einen nicht unwichtigen Fingerzeig nicht 
blos für die Auffassung, sondern auch für die Behandlung des einzelnen 
Falles. 

Die Behandlung der Danngeschwüre, speziell der Tuberkulose ist 
ein sehr undankbares Gebiet. Bereits bei der Besprechung der Probekost 
habe ich darauf hingewiesen, dass von den Fällen, wo Milch durchaus 
nicht vertragen wird, ein grosser Teil auf die Darmtuberkulose entföllt. 
Keinerlei diätetisches Regime kann hier allgemeine Gültigkeit beanspruchen, 
ja, wir erleben es nicht selten, dass ganz grobe Kost, besonders Gemüse, 
ausgezeichnet vertragen wird (wenigstens eine Zeitlang), während jede 
blande Kost unstillbaren Durchfall erzeugt. Das gilt besonders für die 
ohne entzündliche Komplikation verlaufenden Fälle, mögen die .Geschwüre 
selbst dabei noch so ausgedehnt sein. Natürlich nicht für alle, denn 
die Reizbarkeit des Geschwürsgrundes ist, wie gesagt, verschieden. Für 
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die Praxis können wir aber daraus immerhin die Berechtigung ableiten, 
in den Fällen von Darmphthise, wo nach der Probekost die Zeichen 
katarrhalischer Schleimhautentzündung (Schleim, Fäulnis) im Kote fehlen 
oder zurücktreten, die Kost nicht allzu sehr zu beschränken, sondern 
mit der Vorschrift zu wechseln, gelegentlich Auch einmal etwas zu 
riskieren. Beim Typhus freilich wird man sich schwer dazu entschliessen; 
dennoch möchte ich meiner persönlichen Überzeugung dahin Ausdruck 
geben, dass bei normalen Stuhlverhältnissen auch im ^Typhus eine so 
ausschliesslich flüssige Kost, wie sie jetzt üblich ist, kein Postulat ist. 
Gegen eingeweichte Zwiebäcke z. B., die doch bis sie zu den Darmge- 
schwüren gelangen, längst gelöst sind, femer gegen Butter, durch ein 
Haarsieb getriebenen Kartoffel- und Reisbrei, ja selbst gegen feingehacktes, 
von Bindegewebe möglichst befreites Fleisch würde ich für meine Person 
keine Bedenken haben. Rezidive sehen wir eben so oft auftreten bei 
Patienten, die unter strengster Krankheitskontrolle waren, wie bei un- 
vorsichtigen Privatkranken. 

B. Katarrhe. 

Ebenso wie bei den Darmgeschwüren die organische und die nervöse 
Komponente im wechselnden Verhältnis das Krankheitsbild beherrschen, 
so auch bei den einfachen Darmkatarrhen. Auf anderen Schleimhäuten, 
am Respirationstraktus, im Magen, an der Blase etc. haben wir ja 
ebenfalls nervöse Symptome sehr gewöhnlich mit organischen Störungen 
kompliziert. Die von Nothnagel treffend benannte „ Schleimkolik ^ 
gleicht so vollkommen dem Asthma, dass man beide Zustände vielfach 
miteinander verglichen hat, und das Asthma ist geradezu der Typus 
eines nervösen Katarrhs (57). Je mehr Fälle von chronischen Diarrhöen 
ich sehe, um so mehr überzeuge ich mich davon, dass viele unter der 
Diagnose nervöser Diarrhöen zirkulierenden Fälle leichtere chronische 
Katarrhe sind, an deren wechselvollem klinischen Bilde allerdings die 
nervöse Komponente stark beteiligt ist. Am eklatantesten tritt uns die 
Verknüpfung von Katarrh und Nervenreiz bei der Enteritis membranacea 
entgegen, einem ausschliesslich im Dickdarm haftenden Prozess. Bald 
sind es von den Genitalien ausgehende Reize, bald psychische Einflüsse, 
bald Empfindlichkeit gegen ganz bestimmte Speisen oder gegen Temperatur- 
einflüsse, selbst gegen die Körperbewegung und Lage, welche sich hier 
mit dem oft ganz unbedeutenden und imaschriebenen Entzündungszustande 
der Schleimhaut verbinden. Analoge Prozesse gibt es natürlich auch 
im Dünndarm. Immer wird auch hier die genaue Funktionsprüfung die 
Sachlage bald aufklären, indem uns die Kotuntersuchung entweder 
kleine Schleimflocken zeigt oder doch auffallende Kotfaulnis, die, wie 
oben ausgeführt wurde, meist durch die Beimischung entzündlicher 
Produkte der Darmschleimhaut unterhalten wird. Der Kot selbst zeigt 
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dann keinerlei Symptome von Funktionsstörung, namentlich ist das 
Fleisch gut verdaut. 

Die Therapie dieser Prozesse muss an beiden Enden zugleich ein- 
setzen, am entzündeten Organ und am Nervensystem. Je nachdem die 
eine oder andere Komponente überwiegt, kann man den grösseren Nach- 
druck mehr auf das eine oder auf das andere legen. Wir wollen hier 
nur die lokale Behandlung berücksichtigen, und da möchte ich 2 Punkte 
noch kurz besprechen, die sich mir aus der Funktionsprüfung ergeben 
haben. Der eine betrifft die Diät, der andere die medikamentöse Therapie. 
Die Diät bei Darmkatarrhen soll möglichst reizlos, leicht zu verdauen 
und fäulniswidrig sein. Diese 3 Forderungen auf einmal zu erfüllen ist 
allerdings schwer: am nächsten kommt man dem Problem mit den alt- 
bewährten Schleimsuppen, vorausgesetzt, dass die Milch nicht vertragen 
wird. Immer wird man aber darauf bedacht sein müssen, den Darm wieder 
an die Milch, dasjenige Nahrungsmittel, welches bei hohem Nährwert 
die verhältnismäfsig geringste Verdauungsarbeit beansprucht, zu gewöhnen, 
und zw9,r am besten auf dem Wege, dass man den Suppen nach und 
nach immer grössere Portionen Milch zusetzt. Der Grund, weshalb die 
Schleimsuppen, überhaupt die kohlehydrathaltigen Nahrungsmittel bei 
Darmkatarrhen den Vorzug verdienen, ist ein sehr einfacher: sie können 
nicht faulen. Überall, wo Kohlehydrate und EiweissstoflPe zusammen 
der Zersetzung anheimfallen, bleibt die Eiweissfaulnis so lange aus, als 
noch gärungsfahige Kohlehydrate vorhanden sind, die Kohlehydrate 
schützen gewissermafsen das Eiweiss (hier die Entzündungsprodukte der 
Darmwand) vor der Fäulnis. Von der Milchdiät ist unzweifelhaft fest- 
gestellt, dass sie die geringsten Mengen von Fäulnisprodukten liefert (58), 
auch darin geht sie also allen anderen Nahrungsmitteln voran. Freilich 
müssen wir damit rechnen, dass bei dieser unserer Diät die Darmfaulnis 
plötzlich in Darmgärung übergeht, worüber uns dann die Brütschrank- 
probe aufklärt. Offenbar ist so auch die Reizwirkung der Milch bedingt. 
An sich ist das zwar nicht schlimm, denn die Gärung ist immer noch 
das kleinere von beiden Übeln, aber wir sollen doch versuchen, ihm 
vorzubeugen und das geschieht am einfachsten und sichersten durch den 
vorübergehenden Zusatz kleiner Mengen von Salizylsäure zu der Milch 
(oder auch zu den Schleimsuppen), in der Weise wie ich es bereits bei 
der Probediät besprochen habe. Dieser Weg ist, wie Strasburger 
gezeigt hat, — nächst der Reduktion der Nahrungsmenge überhaupt — 
auch der beste, um die Zahl der Darmbakterien herabzudrücken. Ab- 
führmittel und Darmdesinfizientien, selbst Calomel, versagen in diesem 
Punkte vollständig. Auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen möchte 
ich mich dahin aussprechen, dass die Salizylmilch nicht allein bei Er- 
wachsenen, sondern ganz besonders auch in der Kinderpraxis, wo wir 
es ja leider so oft mit schweren Darmkatan-hen zu tun haben, sich 
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▼orzQglich bewährt. Sie beseitigt die schädlichen Eigenschaften der 
MOch ohne ihre guten zu beeinträchtigen. 

Von Medikamenten konunen bei chronischen Darmkatarrhen ausser 
Opium vorwiegend die Adstringentien in Betracht. In der wiederholt 
zitierten Strasburger sehen Arbeit ist nachgewiesen worden, dass 
diese Mittel den Bakteriengehalt der Fäzes besser und sicherer Termindem 
als die Abführmittel. Calomel, welches immer noch als das Darm- 
desinfiziens 'nai^ i^oj^ gilt, vermehrt sogar, wie jetzt unzweifelhaft 
feststeht, die Kotbakterien (7, 8, 75). Was ich an den Adstringentien 
auszusetzen habe, ist nur, dass sie in unlösHcher Form gegeben (also 
alsTannigen, Tannalbin, Wismuthpulver) bei sehr empfindHchen Personen 
doch gelegentlich Reizwirkungen ausüben können. Der entzündete Darm 
ist gegen alle unlöslichen und ungelösten Stoffe (Cellulosereste, nicht 
genügend zerkleinerte Kartoffeln, Kiirminpulver etc.) ausserordentlich 
empfindlich. Systematische Stuhluntersuchungen geben darüber Auf- 
schluss. Man sollte also nicht blos die Nahrungsmittel sämtlich in 
löslicher Form geben, sondern auch die Arzneimittel, und das wird am 
besten durch die chemische Bindung beider erreicht. Darum gebe ich 
z. B. das Tannin fast nur in der Form der (allerdings ziemlich teuren) 
^Milchsomatose'* (Somatose aus Milchei weiss mit 5^/^ chemisch gebun- 
denem Tannin), ein Präparat, von dem ich auch bei sehr empfindlichen 
Därmen nur Nutzen gesehen habe (59). 

C. Darmatrophie. 

Hier mögen noch ein paar Worte über den Zusammenhang lang- 
dauernder Darmkatarrhe ti-esp. fauliger Zersetzung des Darminhalts mit 
schweren (perniziösen) Anämieen Platz finden. Auf Grund klinischer 
und anatomischer Untersuchungen hatte Nothnagel (4) vor Jahren 
die Atrophie der Darmschleimhaut, namentlich diejenige der Ileozoekal- 
gegend, als einen nicht seltenen Ausgang chronischer Katarrhe bezeichnet 
und ihr eine besondere Stellung in der klinischen Pathologie zugewiesen. 
Anfangs erweckten diese Untersuchungen wenig Interesse, als man aber 
näher mit der Magenschleimhautatrophie bekannt wurde, griff man sie 
wieder auf, und es bildete sich die jetzt weitverbreitete Anschauung aus, 
dass zwar die Magenschleimhautatrophie allein in der Regel keine 
schweren Störungen des Allgemeinbefindens im Gefolge hatte, dass aber, 
wenn der Prozess auf die Darmschleimhaut übergreift, leicht allgemeine 
Erkrankungen und zwar besonders die perniziöse Anämie daraus hervor- 
gehen könnten. Diese Anschauung, welche offenbar auf der Entozoen- 
anämie fusst, entbehrt indes jeder tatsächlichen Begründung. Alle 
neueren Forscher, welche sich eingehend mit der Frage der Darmatrophie 
beschäftigt haben, und ich selbst schliesse mich ihnen durchaus an (6(0. 
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haben sich davon überzeugen müssen, dass ein anatomisch als Darm- 
schleimfaautatrophie sich äussernder Prozess überhaupt nicht existierte. 
Die Bilder, auf Grund deren Nothnagel zu seiner Behauptung gelangte^ 
sind offenbar grösstenteils Eunstprodukte gewesen, und Nothnagel (23} 
selbst hat mit der Selbstlosigkeit des echten Gelehrten in der neuesten 
Auflage seiner „Erkrankungen des Darmes und des Peritoneums* zu- 
gegeben, dass er sich geirrt haben könne. Auch die klinischen Fäzes- 
befunde, welche Nothnagel als charakteristisch für die Darmatrophie 
bezeichnete, nämlich erhöhter Wassergehalt bei Fehlen jeder andern 
Anomalie, kommt, wenn man mittelst der Probediät untersucht, kaum 
vor, fast immer sind bei erhöhtem Wassergehalt entweder Entzündungs- 
produkte (Schleim) oder Anzeichen von Funktionsstörung (unverdaute^ 
Nahrungsreste) gleichzeitig vorhanden. Trotzdem ist aber die Theorie- 
von dem enterogenen Ursprung der perniziösen Anämie bestehen ge- 
blieben, sie hat nur eine andere Form angenommen. Grawitz (6iX 
der sie weiter verteidigt, meint, es sei auch bei fehlender Atrophie recht 
wohl möglich, dass bei langdauemden Katarrhen abnorme Zersetzungs- 
produkte des Darminhaltes toxisch auf das Blutgewebe einwirken. Wie 
viele verderbliche Wirkungen hat man nicht schon den abnormen Zer- 
setzungsprodukten des Darminhalts in die Schuhe geschoben, und wie 
wenig Positives ist bei der kritischen Sichtung der vom Darm ausgehenden 
Autointoxikationen durch Fr. Müller und Brieger (62) übrig ge- 
blieben ! 

Wenn man die Patienten, welche an perniziöser Anämie leiden,, 
systematisch mittels des Magenschlauchs und der Probekost untersucht^ 
so zeigt sich allerdings, dass die grosse Mehrzahl derselben an AchyUa^ 
gastrica und davon abhängigen Störungen der Darmtätigkeit (Katarrhen 
mit erhöhter Fäulnis bei der Brütschrankprobe) leidet. Ausnahmen 
kommen aber vor, wie insbesondere Einhorn jüngst wieder betont hat. 
Wie viele Patienten mit gastrogenen Darm Störungen gibt es aber, deren 
Blutbefund durchaus normal ist? Ich schätze ihre Zahl so hoch, dass 
das Häuflein der perniziösen Anämieen dagegen völlig verschwindet.. 
Schon dieses Verhältnis spricht gegen den ursächlichen Zusammenhang. 
Mehr noch tut das die chemische Untersuchung der im Darm gebildeten 
Fäulnisprodukte in den Exkreten jener Patienten. Bisher verfügten wir 
zur Orientierung über die Menge der enterogenen Fäulnisprodukte nur 
über Methoden zum Nachweis derselben im Urin. Strauss (64), 
welcher einen einschlägigen Fall mittels derselben genau untersucht 
hat, konnte sich nicht von einer übermäfsigen Darmfäulnis überzeugen. 
Neuerdings sind wir nun durch die Ehrlichsche Aldehydreaktion (65) 
in die Lage versetzt worden, auch die Indolmenge der Fäzes abschätzen 
zu können. Baumstark hat unter meiner Leitung dieses Reagenz^ 
studiert. Er fand zwar bei perniziöser Anämie einen erhöhten Gesamt- 
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indolwert (Fäzes plus Urin), doch bewegte sich derselbe durchaus 
innerhalb der Grenzen, die bei anderen Fällen von Achylia gastrica 
vorkommen. An eine besonders hohe Darmföulnis oder gar an einen 
spezifischen Fäulnisprozess als Grundlage der perniziösen Anämie zu 
glauben, liegt also bisher nicht die geringste Veranlassung vor. 



2. Funktionelle Erkrankungen. 

\ ^ Trotz des im vorigen Abschnitte wiederholt betonten innigen Zu- 

i^ammenhanges zwischen organischen und nervösen Affektionen des 
Darmes können wir jetzt doch eine ziemliche Anzahl verschiedener 
Störungen der Darmtätigkeit abgrenzen, die ausschliesslich — oder 
vorsichtiger ausgedrückt — ganz vorwiegend funktioneller Natur sind 
und die wir deshalb nach dem Grundsatze a potiori fit denominatio als 
funktionelle Darmstörungen bezeichnen dürfen. Der Darm ist neben 
dem Magen, dem Herzen und den Sexualorganen ein bevorzugtes Organ 
für die Lokalisation allgemein -nervöser Zustände. Für den Laien gilt 
dabei, wie überhaupt in der Beurteilung aller Darmkrankheiten, die Art 
■der Entleerung — Durchfall oder Verstopfung — als das wichtigste 
Merkmal, nach dem die ganze Krankheit bemessen wird. Vom ärzt- 
lichen Standpunkte aus ist diese Auffassung durchaus fehlerhaft. Durch- 
fall und Durchfall sind oft ganz verschiedene Dinge. Der Begriff des 
"^^ Durchfalls setzt sich zusammen aus einer zu dünnen Beschaffenheit des 

Kotes und aus einer zu häufigen Entleerung. Beide Komponenten sind 
awar gewöhnlich mit einander verbunden, können aber doch auch bis 
zu einem gewissen Grade unabhängig von einander in die Erscheinung 
treten. So gibt es gerade bei nervösen Zuständen eventuell sehr häufige 
Dejektionen ohne eigentliche Veränderungen der Fäzes, andererseits 
wieder einmalige tägliche Entleerung eines dünnen Stuhles. Das 
Symptom des Durchfalls ist überhaupt zu vieldeutig, als dass wir mehr 
als einen Wegweiser für die weitere Untersuchung daraus entnehmen 
können. Jedenfalls muss man sich stets bewusst sein, dass mit der 
Konstatierung einer Diarrhöe — und das Gleiche gilt auch für die 
Verstopfung — noch keine Diagnose gestellt ist. Diese kann erst auf 
<3rund aller sich darbietenden Symptome und eventuell länger dauernder 
Beobachtung gewonnen werden. 

Wenn wir nun auch zugeben müssen, dass die motorische Funktion 
des Darmes bei den meisten rein funktionellen Störungen in der einen 
oder anderen Weise mitbeteiligt ist, so lässt uns die systematische An- 
wendung der Probediät doch nicht selten Störungen der Darmtätigkeit 
erkennen, welche als rein oder doch fast rein seki-etorische resp. resorptive 
angesehen werden müssen. 
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A. Sekretorische Störungen. 
Intestinale Gärungsdyspepsie. — Jejunaldiarrhöe. 

Zu den ersteren, den selbständigen sekretorischen Störungen, 
möchte ich jetzt die von Strasburger und mir auf dem Wege der 
Funktionsprtifung erkannte und als eigenartige Krankheitsform be- 
schriebene intestinale Gärungsdyspepsie rechnen.*) Wir konnten 
eine keineswegs geringe Anzahl von Fällen sammeln, wo im wesent- 
lichen subjektive Störungen bestanden : Leibschmerzen, Kollern im Leibe, 
verminderter Appetit, allgemeines Unbehagen, während bei der objektiven 
Untersuchung die Patienten einen leidlich gesunden Eindruck machten. 
Hin und wieder war der Leib etwas aufgetrieben, auch wohl diffus 
oder nur in der Nabelgegend empfindlich, die Zunge etwas belegt, der 
Stuhlgang erfolgte einmal bis dreimal täglich ohne eigentliche Diarrhöe. 

Die genaue Fäzesuntersuchung ergab, dass der gewöhnlich breiige 
Stuhl vielfach von reichlichen Gasblasen durchsetzt, schaumig war, hell- 
gelbe Farbe, saure Reaktion und einen auffallenden Geruch nach Butter- 
säure aufwies. In anderen Fällen fehlten diese Merkmale, der Stuhl 
erschien bei der makroskopischen Untersuchung normal. Immer aber 
zeigte sich bei der Biütschankprobe ausgesprochene KH-Gärung. Es 
musste sich also um eine verschlechterte Ausnutzung der Stärke handeln, 
und zwar nur um eine solche, denn sonstige Zeichen abnormer Funktion 
{Muskelreste etc.) fehlten durchaus. Auch die Mägeninhaltsuntersuchung 
liess nichts Pathologisches erkennen. Die chemische Analyse, die wir 
in 8 Fällen durchgeführt haben, bestätigte denn auch diese Annahme; 
wir fanden N- und Fettgehalt der Stühle nicht höher als bei normalen, 
dagegen den KH-Gehalt um etwa das Doppelte vermehrt. 

Wenn wir bedenken, dass in diesen Fällen der Magen gesund war 
und dass auch die Galle und das Pankreas normal funktioniert haben 
mussten, so blieb nichts übrig als einer Störung in der Absonderung 
des Dünndarmsaffces die Schuld an dem eigentümlichen Krankheitsbilde 
zuzumessen. Von dem Dünndarmsaft wissen wir, dass er kräftige 
amylolytische Wirkungen zu entfalten vermag, und dass diese Wirkungen 
sich eventuell bis in den Dickdarm hinein fortsetzen. Sicher steht auch 
die Sekretionsstörung hier im Vordergrund, die Motilität, soweit sie 
überhaupt beteiligt ist (etwas vermehrte Entleerung), ist offenbar nur 
sekundär durch die saure Beschaffenheit des Darminhalts in Mitleiden- 
schaft gezogen und die Resorption ist völlig ungestört. Klinisch 



'*') In unserer ausführlichen Mitteilung hierüber (19) haben wii* die Frage, 
welcher Natur das Leiden ist, noch offen gelassen, doch neigte sich schon damals 
die Überlegung einer im wesentlichen sekretorischen Funktionsstörung der Dünn- 
darmverdauung zu. Weitere Beobachtungen haben mich in dieser Auffassung 
bestärkt 

Schmidt, Die Funktionsprüfung des Darmes mittels der Probekost. 4 
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betrachtet erwies sich die Affektion im allgemeinen als eine leichte, es^ 
gelang meist unschwer, sie durch Bettruhe und geeignete Diät, eventuell 
in Verbindung mit warmen Umschlägen und Eingabe von Tannin- oder 
Wismuthpräparaten, innerhalb kurzer Zeit zu beseitigen. Doch blieben 
einige Fälle hartnäckig. 

Inwieweit mit dieser intestinalen Gärungsdyspepsie die von Noth- 
nagel (22) beschriebene Jejunaldiarrhöe zusammenhängt, ist vor- 
läufig noch nicht zu entscheiden. N. beschreibt darunter Zustände von 
Diarrhöe, wo der Dünndarminhalt quasi in derselben Beschaffenheit, die 
er im oberen Dünndarm hat, nach aussen entleert wird als eine, geruch- 
lose, saure, stark mit unveränderter Galle durchsetzte und daher dick- 
zähschleimige Masse, in der reichlich unveränderte Nahrungsbestandteile, 
insbesondere Fleisch- und Stärkereste vorhanden sind. Ich habe diese, 
an sich immerhin seltenen Zustände auch mehrere Male beobachtet, aber 
noch keine Gelegenheit gehabt, mich eingehender mit ihnen zu be- 
schäftigen. Soviel scheint mir aber ohne weiteres klar, dass hier die 
motorische Funktion des Darmes stark beteiligt ist und dass, wenn 
überhaupt eine Sekretion sstöining vorliegt, sie nicht allein auf den 
Darmsaft beschränkt sein kann, sondern das Pankreas mit umfassen muss. 

yx B. Resorptionsstörungen. 
Organische und funktionelle Resorptionsstörungen. — Störungen der Gasresorption. 

Während fast alle organischen und auch die meisten funktionellen 
Erkrankungen des Darmes, namentlich die vermehrte Peristaltik, sekundär 
auch die Resorption schädigen, sind isolierte i^lbständige Resorptions- 
störungen des Darmes sehr seltene Ereigni^se^^ja man muss sich schon 
sehr eingehend mit diesen Dingen beschäftigen, wenn man sie finden 
will. Gewöhnlich werden als typische Beispiele von Resorptionsstörungen 
die im Gefolge von Blutstauungen der Darmschleimhaut (Herzschwäche, 
Leberzirrhose), von Darmamyloid und von Erkrankungen der mesenterialen 
Lymphdrüsen (Tabes mesaraica) auftretenden, meist mit Diarrhöen ver- 
bundenen Verdauungsstörungen angesehen. Aber bei allen diesen Zu- 
ständen ist das Bild selten ein reines, Entzündungszustände oder ge- 
schwüriger Zerfall der Dannschleimhaut werden kaum je vermisst. 
Immerhin gibt es einwandsfreie Beobachtungen dieser Art (67) und 
diese beweiset, dass bei alleiniger oder vorwiegender Resorptionsstörung 
hauptsächlich die Fettaufnahme, weniger die Eiweissaufsaugung leidet, 
am wenigsten jedenfalls, wenn überhaupt, die Kohlehydratverdauung. 
Die zu Verlust gehenden Nahrungsmengen sind aber keineswegs sehr 
gross, sie bleiben hinter den bei Pankreasaifektionen beobachteten weit 
zurück. Dennoch ist die Unterscheidung in zweifelhaften Fällen gewiss 
nicht leicht. 



U«^ 2. 



Funktionelle Erkrankungen. B. Besorptionsstörungen. 51 



Neben den organisch bedingten Resorptionsstörungen, die hier nur 
des Vergleichs wegen angezogen worden sind, gibt es nun auch rein 
funktionelle, nur dass sie nicht so sehr in die Augen fallen und 
deshalb leicht übersehen werden. Von vorneherein ist es eigentlich 
selbstverständlich, dass die Besorptionsgrösse bei den einzelnen Individuen 
sowohl wie bei demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten Schwan- 
kungen aufweist, etwa in derselben Art wie die Grösse der täglichen 
Nahrungsaufnahme, die ürinausscheidung etc. Tatsächlich ergibt die 
systematische Untersuchung der Fäzes Gesunder, wenn man sie über 
grössere. Zeiträume ausdehnt, selbst bei einer so gleichmäfsig zusammen- 
gesetzten Diät, wie unsere Normalkost ist, keineswegs stets denselben 
Befund, sondern man findet gelegentlich etwas mehr Fettreste als sonst 
oder andere Abweichungen von dem Verhalten des Normalkotes, welche 
das Vorkommen derartiger Schwankungen bezeugen. Noch mehr ist 
das bei manchen Patienten mit unbestimmten Verdauungsstörungen, 
unregelmäfsiger Stuhlentleerung oder anderweitigen, auf den Darm hin- 
weisenden Beschwerden der Fall, die ebenso wie viele Darmkatarrhe 
in der Regel unter der Diagnose „nervöses Darmleiden" von einem 
Arzte zum andern wandern. So habe ich öfter gesehen, dass der- 
artige Kranke bei im übrigen normalen Stuhlgangsverhältnissen regel- 
mäfsig auffallend viele und grosse mikroskopische Muskelfaserreste wieder 
ausschieden, andere Male war nur die Fettaufnahme gestört. Zu dieser 
letzteren Kategorie von Fällen hat auf dem letzten Kongress für innere 
Medizin Salomon (28) einen interessanten Beitrag geliefert, er konnte 
feststellen, dass die Störung sich durch Darreichung von Pankreon nicht 
bessern liess (im Gegensatz zu den Störungen der Fettaufnahme bei 
Pankreasleiden), und er erblickt darin mit Recht ein wertvolles differentiell- 
diagnostisches Hilfsmittel. Wahrscheinlich gehören auch hierher manche 
jener oben erwähnten „acholischen Fettstühle ohne Ikterus*. Doch ich 
will mich nicht weiter in diese diagnostischen Finessen vertiefen. Thera- 
peutisch sind natürlich diese Fälle äusserst dankbar, weil sie durch 
Reduktion desjenigen Anteils der Nahrungsmittel, die speziell schlecht 
aufgenommen werden, leicht zu bessern sind. 

Kurz sei hier noch einer besonderen Art von Resorptionsstörungen 
gedacht, welche unzweifelhaft auch als anscheinend selbständige Anomalie 
vorkommen kann, der verminderten Gasaufnahme seitens der Darmwand, 
deren Folgen (Flatulenz und Tympanites) für die betreflfenden Patienten 
meist recht unangenehm sind. Für den normal arbeitenden Darm darf 
als ausgemacht angenommen werden, dass der bei weitem grösste Teil 
aller in ihm vorhandenen Gase nicht durch den Anus, sondern durch 
Resorption auf dem Blutwege fortgeschafft wird. Wie wäre es sonst 
verständlich, dass der gesunde Mensch kplossale Mengen von kohlesäure- 
haltigen Getränken ohne jede Belastung aufiiehmen kann? Flatulenz 
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und Tympanites können ihren Grund selbstverständlich auch in ver- 
mehrter Gasbildung oder verminderter Darmbewegung haben, doch lassen 
sich diese Faktoren leicht mit Sicherheit ausschliessen. Soweit meine 
Erfahrung reicht, muss ich allerdings sagen, dass auch in den übrig- 
bleibenden Fällen die genaue Kotuntersuchung fast immer Anzeichen 
eines noch bestehenden oder im Ablaufen begriffenen Katarrhes auf- 
deckt. So ist es ja auch im Magen. Wer über Auftreibung der 
Magengegend, Ructus und die damit nicht selten verbundenen Herz- 
beschwerden klagt, hat gewöhnlich auch einen „verdorbenen Magen". 

C. Motorische Störungen. 

Unter den gewöhnlich als motorische Funktionsstörungen des 
Darmes beschriebenen verschiedenartigen Affektionen gibt es nur ver- 
hältnismäfsig wenige, welche als selbständiges Krankheitsbild vorkommen, 
die Mehrzahl hat nur die Bedeutung eines Krankheitssymptoms, einer 
Begleiterscheinung anderer lokaler oder allgemeiner Erkrankungen. Das 
gut z. B. von allen Zuständen von . Darmlähmung und Darmkrampf, 
auch von der bekannten Bleikolik, welche, wie Nothnagel (22) mit 
Recht betont, vielmehr eine SensibiUtätsneurose (eine Neuralgie des 
Plexus mesentericus) als ein Krampfzustand ist. Einigermafsen selbst- 
ständige Leiden sind eigentlich nur die Kussmaulsche peristaltische 
Unruhe (Tormina intestinorum nervosa), die nervöse Diarrhöe und die 
auf Darmatonie beruhende Form der habituellen Obstipation. 

v^^/k Tormma intestinorum. 

Ich darf wohl das Bild der Tormina intestinorum, der von 
lautem Kollern und Quatschen begleiteten Rollbewegungen der Dann- 
schlingen mit eventuell sichtbarer Peristaltik, als bekannt voraussetzen, 
möchte aber nochmals daran erinnern, dass man nur dann berechtigt 
ist dasselbe als Neurose aufzufassen, wenn die übrigen Untersuchungen, 
insbesondere die des Magens und der Fäzes, vollständig negative Resul- 
tate ergeben haben. Das trifft, wenn man die Probediät als Mafsstab 
nimmt, sicher nur selten zu, aber es mag sein, dass meine Erfahrung 
in diesem Punkte noch zu klein ist. Besonders empfindlich macht sich 
bei der näheren Erforschung der peristaltischen Unruhe der Mangel 
einer Methode geltend, welche es gestattet die Aufenthaltsdauer der 
Speisen im Dünndarm zu bemessen. Denn es ist zweifellos, dass gerade 
hier der Dünndarm der allein oder doch ganz vorwiegend betroffene 
Teil ist, die Stuhlentleerung erfolgt durchaus normal und regelmälsig. 

Nervöse Diarrhöe, 

Auch über die nervöse Diarrhöe sind die Akten noch lange 
nicht geschlossen. Das erkennt, man schon daraus, dass sie von Noth- 
nagel und Ewald unter den Motilitätsneurosen, von Boas dagegen 
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unter den Sekretionsneurosen abgehandelt wird. Dass es wirklich 
eine rein nervöse, ohne anatomische Läsion des Darmes verlaufende 
Diarrhöe gibt, darüber kann kein Zweifel sein. Es genügt auf das 
immer wieder zitierte Beispiel des Angstdurchfalles hinzuweisen. Jeder 
Arzt hat ferner wohl gelegentlich Patienten gesehen, bei denen schon 
der Gedanke, keine Defäkationsgelegenheit in der Nähe zu haben, genügt, 
Stuhlgang hervorzurufen oder wo andere ganz bestimmte psychische 
Momente zur Dejektion führen. In den meisten hierher gehörigen Fällen 
ist übrigens der Beweis des Fehlens anatomischer Veränderungen im 
oder am Darm (Narben, Katarrhe, Adhäsionen) kaum zu erbringen, 
und ich habe ja schon oben wiederholt, gestützt auf die Ergebnisse der 
funktionellen Diagnose, meiner Überzeugung dahin Ausdruck gegeben, 
dass das Heer der nervösen Diarrhöen bei genauer Analyse der Fäzes 
auf ein sehr kleines Häuflein zusammenschrumpfen wird. Ich habe dabei 
ausser auf die gelegentlichen Schleimbeimengungen namentlich auf die 
begleitenden abnormen Gärungs- und Fäulnisprozesse hingewiesen, die 
man hier nur selten vermisst, während sie doch nicht zum Krankheits- 
bilde der nervösen Diarrhöe passen. 

Allerdings muss ich bemerken, dass man hier nur das Ergebnis der Unter- 
suchung des frischen Kotes berücksichtigen darf, nicht das der Brütschrankprobe. 
Ist wirklich die Diarrhöe rein nervösen Ursprungs, so darf der frisch entleerte Kot 
keine Zeichen von ausgesprochener Fäulnis oder Gärung erkennen lassen, er muss 
genau so aussehen wie der frische Darminhalt selbst. Dagegen wird er allerdings 
>>ei der Brütschrankprobe, da er natürlich unresorbierte Stärke- und Eiweissreste 
reichlich einschliessen kann, wohl gären resp. faulen können. Gewöhnlich enthält 
er auch gelöstes Eiweiss und wegen dieser verschiedenen Beimengungen ist es — 
ohne Berücksichtigung der Zersetzungsprozesse — kaum möglich, die Affektion 
gegenüber den Sekretions- und Resorptionsneurosen abzugrenzen. 

Nimmt man hinzu, dass, wenn ein normal verdauender Mensch 
plötzlich aus Angst dünnen Stuhlgang bekommt, dieses ohne Hinzutreten 
einer serösen Transsudation seitens der Darmwand kaum zu erklären 
ist, und dass es auf der anderen Seite Fälle gibt, wo die Abmagerung 
im Vergleich zu der Stärke des Durchfalls unverhältnismäfsig gross ist, 
wo also die Resorption oflFenbar mitbeteiligt ist, so kommt man zu dem 
Ergebnis, dass eine nervöse Diarrhöe infolge isolierter Motilitätsstörung 
überhaupt kaum existiert, dass wir es hier wohl immer mit einer Kom- 
bination verschiedener Punktionsstörungen zu tun haben. 

Aber wenn auch für die Auffassung des Krankheitsbildes die Stuhl- 
untersuchung hier oft hinter den übrigen klinischen Zeichen zurücktreten 
muss, so gibt sie uns doch nicht selten einen wertvollen Fingerzeig für 
die Therapie, ich meine speziell die diätetische Therapie, denn die Ge- 
samt-Therapie muss vorwiegend eine physikalische resp. allgemeine sein. 
Je nachdem das eine oder andere Nahrungsmittel besonders schlecht 
verdaut wird, muss man in derartigen Fällen die Zusammensetzung der 
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Nahrung ändern; ganz besonders möchte ich aber empfehlen, die Richtung 
der Zersetzungsprozesse, sei es das frischen Kotes oder des im Brut- 
schrank gehaltenen, zum Ausgangspunkt der Eostwahl zu nehmen. Bei 
Gärung vorwiegend Ei weissdiät, bei Fäulnis Kohlehydrat- 
diät lautet die Regel. Plötzlicher Wechsel in der Diät ist hier 
gelegentlich von überraschendem Erfolge, auch z. B. in der Form eines 
vegetarischen Regimes. Die wissenschaftliche Grundlage dieses Vor- 
gehens wird durch die Tatsache gegeben, dass die Flora des Darminhalts 
bei plötzlichem Diätwechsel längere Zeit gebraucht, bis sie sich dem 
neuen Nährboden angepasst hat [Lembke (68)]. Während dieser Pause 
fallen die Reize der Zersetzungsprodukte fort, und das ist von grossem 
Vorteil. Noch eines möchte ich raten, stets zu versuchen : die Bettruhe. 
Es ist unzweifelhaft, dass bei einzelnen Patienten jede körperliche Er- 
schütterung, schon die mit der spontanen Bewegung verbimdene, genügt, 
die Peristaltik auszulösen, wie umgekehrt bei anderen Eisenbahnfahii; 
oder Dampfschiffahrt unfehlbar Verstopfung macht. Teils der mit der 
Funktionsprüfung verbundenen Bettruhe, die ich immer wenigstens einige 
Tage einhalten lasse, teils der den meisten Patienten ungewohnten 
Zusammensetzung der Probediät schiebe ich manche mittels derselben 
gewonnenen Erfolge zu, die zunächst garnicht beabsichtigt waren. Am 
lebhaftesten wird mir darunter stets ein junger Mann im Gedächtnis 
bleiben, der seit frühester Jugend an Durchfall litt, welcher jeder Be- 
handlung bisher getrotzt hatte. Ich erklärte ihm, dass ich nur nach 
Untersuchung mittels der Probediät ein Urteil über seinen Zustand 
abgeben würde, und zu unserer grössten Überraschung erfolgte dabei 
nur alle zwei Tage ein normaler Stuhlgang. 

Habituelle Obstipation. 

Gastrogene Obstipationen. - Wesen der habituellen Obstipation. — Therapeutisches. 

Die habituelle Obstipation, zu der wir uns am Schluss 
unserer Betrachtung wenden, ist ein soviel erörtertes Kapitel, dass es 
fast unmöglich erscheint, noch etwas Neues zu demselben beizutragen. 
Selbstverständlich kommt für uns nur die nervöse, wie man gemeinig- 
lich annimmt, auf atonischen Zuständen der Dickdarmmuskulatur oder 
abnormen Innervationsverhältnissen derselben beruhende Form in Frage, 
doch dürfen wir uns ruhig eingestehen, dass in der Praxis unter dieser 
Flagge — ebenso wie bei den nervösen Diarrhöen — mancher Fall von 
sekundärer Verstopfung im Anschluss an chronische DickdarmkataiThe 
und nicht selten auch an Magenaffektionen segelt. 

Was diese letzteren, die gastrogenen Obstipationen betrifft, 
so wurde bereits oben hervorgehoben, dass die Hyperazidität sehr häufig 
mit Verstopfung einhergeht, während bei der Achylie umgekehrt Durch- 
fall an der Tagesordnung ist. Das ist aber nicht konstant. So habe ich 
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wiederholt Patienten mit chronischer Verstopfung in Behandlung gehabt, 
die gleichzeitig an Achylie litten, bei denen sich der Zustand offenbar all- 
mählich aus einem chronischen gastrogenen Darmkatarrh entwickelt hatte. 
Nach systematischer HCl-Therapie ist hier schnell Besserung einge- 
treten. Ebenso muss man natürlich die Hyperaziditätsverstopfung vom 
Magen aus behandeln. Die Hyperaziditätsverstopfung ist übrigens theore- 
tisch interessant, insofern sie den Gedanken nahe legt, dass die starke 
Desinfektionswirkung der vermehrten Magen-H Cl vielleicht das Wachstum 
der Darmbakterien so sehr beeinträchtigen könnte, dass die von den 
Zersetznngsprodukten ausgehenden natürlichen Reize für die Peristaltik 
wegfallen. Das wäre dann das gerade Gegenstück zu der oben gegebenen 
Erklärung der Diarrhöen nach Achylie. Wie es de facto damit steht, 
ist noch nicht sicher zu sagen: Strasburger fand mittels seiner 
Methode der Kotbakterien wägung in einem hierher gehörigen Falle aller- 
dings auffallend t\ enig Bakterien, da aber auch die primäre Verstopfung 
regelmäfsig mit einer Verminderung der Bakterienmenge einhergeht, so 
ist die Frage auf diesem Wege kaum zu entscheiden. Überhaupt darf 
man nicht vergessen, dass länger dauernde Verstopfung ihrerseits Magen- 
störungen, zumal subjektive, im Gefolge haben kann, und dass man 
deshalb nicht ohne weiteres den Ausgangspunkt immer im Magen suchen 
darf. Ebstein (69), der den Magenerscheinungen bei der Obstipation 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, hebt hervor, dass in den von 
ihm untersuchten Fällen chronischer Verstopfung der HCl-Gehalt und 
die Verdauungsfähigkeit des Magens normal gewesen seien. 

Wenn man Patienten mit habitueller Verstopfung auf Probediät 
setzt, so beobachtet man bei der Stuhluntersuchung, dass nicht bloss 
die äussere Form der Fäzes und ihr Wassergehalt verändert sind, sondern 
Jass auch sonst mancherlei Abweichungen gegenüber dem Normalkot 
existieren. Zunächst ist die Gesamt -Menge (von 3 Tagen abgegrenzt) 
auffallend gering, und zwar nicht nur die des feuchten, sondern auch 
die des trockenen, vom Wasser befreiten Kotes. Während von Gesunden 
bei der Probediät im Mittel innerhalb 3 Tagen etwa 60 g trockner Kot 
gebildet worden, finden wir bei habitueller Obstipation Werte von 46, 
37 g und selbst 30,8 g. Es kann sich also nicht um eine einfache 
Koteindickung durch vermehrte Aufsaugung von Wasser handeln. Auch 
-erklärt sich die Sache nicht durch einen verminderten Bakteriengehalt, 
denn selbst nach Abzug desselben bleibt die gesamte Kotmenge gegen 
<iie Verhältnisse des Normalkotes stark vermindert. Wie kommt das? 

Zieht man das Mikroskop zu Rate, so fallt auf, dass nur ausser- 
ordentlich spärliche Reste von Nahrungsmitteln zu sehen sind. Hier 
und da ein kümmerlicher Muskelfaserrest, gar keine Kartoffelzellen, wenig 
Kalkseifen. Es ist fast alles nur Detritus. Die chemische Untersuchung 
bestätigt diesen Befund: sowohl der N-Gehalt wie das Fett und selbst 
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der Cellulosegehalt sind erheblich Termindert. Wir haben also eine 
bessere Ausnutzung der Nahrungsmittel, eine zu gute 
Verdauung! Dieses Ergebnis, dem, wie ich glaube, eine grosse 
theoretische Bedeutung zukommt, scheint mir jetzt über allen Zweifel 
erhaben.*) 

Der Gedanke, dass vielleicht nur eine vermehrte Zersetzung von 
Nahrungsmittelresten im Darm die bessere Ausnutzung vortäuscht, muss 
fallen gelassen werden. Denn von einer gesteigerten Darmfaulnis oder 
Darmgärung kann bei der Obstipation in Wirklichkeit nicht die Rede 
sein, diese Annahme schleppt sich nur wie ein Märchen von einer 
Generation zur andern fort. Zwar finden wir im Urin häufig eine Ver- 
mehrung des Indikans oder der Ätherschwefelsäuren, aber damit allein 
ist wenig anzufangen. Die Kotuntersuchung ergibt im Gegenteil Fehlen 
jedweder Gärung und Fäulnis, selbst bei der Brütschrlinkprobe. Gerade 
auf den Mangel an Zersetzungsprodukten, an Gasen, flüchtigen Fett- 
säuren im Darm etc. wird ja die ungenügende Arbeit der Darmmuskulatur 
zurückgeführt. Und das steht in voller Übereinstimmung mit den ge- 
ringen Bakterienmengen dieser Fäzes. 

Der Zusammenhang der Dinge bei der chronischen Obstipation ist 
also der, dass in erster Linie die Verdauung eine zu gute ist. Daraus 
ergibt sich ein für die Bakterienentwicklung zu schlechter Nährboden 
und somit eine Verminderung der Zahl der Darmbakterien, verminderte 
Fäulnisprodukte und Fortfall der natürlichen Reize für die Peristaltik. 
Ob alle Fälle von habitueller Verstopfung so zu erklären sind, mag 
vorläufig dahin gestellt bleiben, jedenfalls ist es ein nicht geringer 
Prozentsatz. 

Es fragt sich, ob diese neue Erkenntnis, welche wir der Funktions- 
prüfung verdanken, auch therapeutische Früchte zu zeitigen vermag? 
Ich glaube ja. Roos (70) und später Strasburg er (17) haben Ver- 
suche gemacht, durch künstliche Einführung von Hefe- und Bact. coli- 
Kulturen die Zersetzungsprozesse im Darm zu erhöhen und dadurch die 
Peristaltik zu bessern. Die Versuche sind gänzlich fehlgeschlagen, ja 
Strasburger konnte nicht einmal eine Vermehrung der Darmbakterien 
dadurch erzeugen. Das ist natürlich, denn wenn wirklich die bessere 
Ausnutzung das primäre ist und der Grad der Bakterienansiedlung nur 
eine Funktion der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittelreste, so 
muss man seinen Hebel an der Verdauung selbst ansetzen, man muss 
versuchen, sie zu verschlechtern, damit die Zersetzungsprozesse in 

*) Der erste Hinweis auf diese Verhältnisse findet sich hei Strashurger (7). 
Die hier wiedergegehenen Resultate entstammen den Untersuchungen meines 
Assistenten Dr. Lohrisch, welche demnächst ausführlich im D. A. f. kl. Med. 
mitgeteilt werden sollen. 
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grösserem Umfange Platz greifen können. In der Tat arbeiten wir 
schon lange mehr oder minder unbewusst in dieser Richtung. Wenn 
wir den Obstipierten eine grobe schlackenreiche Kost verordnen, z. B. 
Schwarzbrot, Salate, Gemüse, Obst, Nüsse etc., so führen wir die Cellu- 
lose nicht etwa deshalb ein, weil sie als unverdauliche Substanz mecha- 
nisch die Darmwand reizt, sondern weü sie die eingeschlossenen Stärke- 
kömer und Eiweisssubstanzen vor der Resorption schützt und dadurch 
dpn zersetzenden Bakterien Gelegenheit zur Entwicklung und Bildung 
der darmreizenden Spaltungsprodukte (der flüchtigen Fettsäuren, der 
Gase etc.) gibt. Alle schlackenreichen Nahrungsmittel werden schlechter 
ausgenutzt als die aufgeschlossenen, und es gelingt bei normaler Ver- 
dauung unschwer, durch Zulage von Kartoffeln oder Schwarzbrot die 
Fäzes zur Gärung zu bringen. Das beabsichtigen wir auch bei den 
Obstipierten, aber leider erweist sich auch hier oft die Natur stärker als 
unsere Kunst, die Verdauung der Obstipierten ist nämlich eine so gute, 
dass sie selbst mit anscheinend unverdaulichen Dingen fertig wird. Es 
ist ganz auffallend, wie wenig Cellulosereste bei der makroskopischen 
Untersuchung der Fäzes von Obstipierten wiedergefunden werden, die 
eine schlackenreiche Diät nehmen. Die chemische üntersuchimg be- 
stätigt denn auch, dass der Darm der Patienten mit habitueller Obstipa- 
tion in grösserem Umfange befähigt ist, die Cellulose, wenn auch nicht 
zu verdauen, so doch zu lösen. (Normaler Weise besitzt der Darm be- 
kanntlich diese Fähigkeit in nur sehr beschränktem Mafse). XJber die 
Ursachen dieser Erscheinung fehlt es indes noch an spezielleren Unter- 
suchen, und wir wollen uns deshalb vorläufig mit der Konstatierung der 
Tatsache begnügen. 

Es ist merkwürdig, dass man in dem Bestreben, die Ausnutzung 
der Nahrungsmittel bei Obstipierten zu verschlechtern, bisher immer nur 
an der Kohlehydrat-Komponente der Nahrung den Hebel angesetzt hat. 
Warum sollen wir es nicht auch einmal mit dem Fett probieren? Das 
Fett ist deshalb hierzu ganz besonders geeignet, weil es nicht wie das 
Eiweiss Darmfaulnis macht, weil es femer, wie wir bei dem Fettstuhl 
durch Gallenmangel sehen, durch die mildreizende Wirkung der ab- 
gespaltenen Fettsäuren und infolge der weichen Konsistenz, welche es 
den Fäzes verleiht, einen schlanken Stuhlgang zu erzeugen imstande ist. 
Voraussetzung ist dabei nur, dass es wirklich gelingt, den Darminhalt 
fettreicher zu machen, und zwar bis in die tiefsten Teile der Fäzes 
hinein. Therapeutisch sollte man meinen, dass dies leicht gelingen 
sollte, weil die Assimilationsgrenze für Fette viel niedriger liegt, als 
z. B. diejenige für Fleisch, sie beträgt beim gesunden Erwachsenen 
nach Rubner (71) etwa 350 g pro die. Diese Zahl, die absolut ge- 
nonomen, immerhin hoch ist, gilt aber nur für Butter, bekanntlich das 
leichtest verdauliche Fett. Für höher schmelzende Fette (Hammelfett, 
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üindsfett) , und insbesondere für solche Fette, die in Bindegewebe 
-eingeschlossen sind, also für Speck, liegt sie erheblich tiefer. Wie ge- 
staltet sich nun die Sache in der Praxis ? Ich habe seit längerer Zeit 
Yersuche in dieser Richtung gemacht und möchte mein allgemeines 
Urteil, soweit es sich bis jetzt fixieren lässt, als ein günstiges bezeichnen. 
Hindernd steht der erhöhten Petteinnahme besonders die Korpulenz ent- 
gegen, die sich ja sehr häufig mit Obstipation verbindet. Solche 
Patienten würden dabei noch weiter zunehmen und das geht nicht. 
Schwierig ist auch die Auswahl eines geeigneten Fettes, besonders eines 
solchen, welches keinen zu hohen Schmelzpunkt hat (um den Kot nicht 
2u fest zu machen) und doch nicht so gut resorbiert wird wie z. ß. 
•die Butter. Speck, der ganz geeignet ist, kann man doch nur in kleinen 
•Quantitäten geniessen. Immerhin kann man auch mit reichlichen Butter- 
mengen oft ganz hübsche Resultate erzielen, und ich möchte es nicht 
unterlassen, bei dieser Gelegenheit auf die Empfehlung der Butter zur 
Beseitigung der Verstopfung der SäugHnge durch Dörffler (72) hin- 
:zuweisen, die in der Praxis allgemeinen Anklang gefunden hat und die 
uns in dieser Beziehung ein Wegweiser sein darf. Auch die mit Recht 
behebten Olklystiere Kussmauls sind hier zu erwähnen; sie wirken 
wahrscheinlich in ganz ähnlicher Weise wie das erhöhte Nahrimgsfett. 
indem sie durch Abspaltung von Fettsäuren eine mildreizende Wirkung 
auf die Dickdarmwand entfalten. Diese Erklärung ist jedenfalls viel 
plausibler als die höchst naive und schon von Ewald (73) treffend ge- 
geisselte Vorstellung, dass das Ol die Szybala auflöse oder erweiche. 
Dazu ist es denn doch nicht imstande, höchstens kann es noch durch 
Schlüpfrigmachung der Schleimhaut zur besseren Entleerung beitragen. 
Noch zwei Punkte in der Behandlung der Verstopfung mögen 
kurz besprochen werden. Der eine betrifft die Abführmittel. Ich will 
^uf dieselben nicht näher eingehen, sondern nur folgendes der Erwägung 
iinheimstellen. Wenn, wie wir mit Sicherheit annehmen dürfen, die 
Zersetzungsprodukte des Darminhalts, ganz besonders die flüchtigen 
(Essigsäure, Milchsäure) und die höheren Fettsäuren sowie die Qase ein 
wichtiges, normales Reizmittel für die Peristaltik darstellen, so hegt es 
doch nahe, sie dort, wo sie fehlen, oder in zu geringer Menge gebildet 
werden, künstlich einzuführen ehe man zu schärferen Reizmitteln, den 
eigentlichen Abführmitteln greift. Von oben wird man freiHch mit der 
Eingabe derselben nicht weit kommen, man wird sie per Anum ein- 
führen müssen, damit sie möglichst direkt an den Ort gelangen, wo sie 
ihre Wirkung entfalten können. Praktisch in Frage kommen für diese 
Therapie allerdings wohl nur die Gase und unter diesen in erster Linie 
<lie CO2. Ich habe, diesem Gedankengang folgend, seit einiger Zeit 
Versuche mit COg- resp. Selterswasserklystieren bei Verstopfung gemacht 
und auch bereits Gelegenheit gehabt dieselben verschiedenen Kollegen, 



2. Funktionelle Erkrankungen. C. Motorische Störungen. 59 

mit denen ich in der Praxis zusammengekommen bin, zu empfehlen. 
Die Applikation ist sehr einfach. Man setzt auf die Selterswasserflasche 
einen durchbohrten Stopfen, mit welchem ein Darmrohr verbunden ist, 
führt das letztere ein und schüttelt die umgekehrte Selterswasserflasche 
so lange, bis die sich entwickelnde CO,, das Selterswasser vollends in das 
Rektum eingetrieben hat. Über die Erfolge dieser Therapie kann ich 
mich vorläufig nur reserviert ausdrücken. Die Selterswasserklystiere 
sind nicht als Reinigungsklystiere oder als direktes Aperitivum zu be- 
trachten, dagegen scheinen sie, namentlich bei längerer Applikation, 
einen erfrischenden, tonisierenden Einfluss auf die Schleimhaut auszu- 
üben. Beschwerden machen sie kaum; es ist ganz merkwürdig, wieviel 
Gas auch von diesem Pole aus eingeführt werden kann. Bei empfind- 
lichen Patienten habe ich sie auch wohl durch Klystiere von C02haltigem 
Sesamöl mittels der von der Firma Dieterich-Helfenberg in den 
Handel gebrachten, sehr nützlichen „brausenden Öle" ersetzt. Es 
scheint fast, als wenn die Wirkung dieser „brausenden Olklystiere" 
eine noch sichere und nachhaltigere ist, als die der Selterswasser- 
einläufe. 

Der 2. Punkt bezieht sich auf die Bettruhe als Unterstützungs- 
mittel der Obstipationsbehandlung. Gewöhnlich heisst es, dass sich die 
Obstipierten viel Bewegung machen sollen, aber es gibt doch eine 
Menge von Leuten, die trotz reichlichster Bewegung in ihrem Berufe 
hohe Grade von Verstopfung aufweisen. Ja, vielfach wirkt wenigstens 
die passive Bewegung geradezu stuhlverzögemd (Reiten, Eisenbahn- 
fahren). Unter solchen Umständen sieht man von der Bettruhe, zumal 
in Verbindung mit fettreicher Diät (Probediät mit Milch oder Butter- 
zulage) oft merkwürdige Erfolge. Ich unterlasse es deshalb nicht, die 
Patienten während der Funktionsprüfung, die ich in dieser Hinsicht 
gleichzeitig als Beobachtungszeit benutzte, im Bett liegen zu lassen. 
Meine Erfahrung steht übrigens nicht vereinzelt da, auch Boas (51) 
führt Beispiele dieser Art an. Offenbar gibt die Erschütterung der 
Därme durch das Gehen, während sie bei dem zu Diarrhöe neigenden 
die Peristaltik anregt, bei dem andern einen hemmenden Reiz ab. So 
lange wir nicht tiefer in die komplizierten Innervationsverhältnisse der 
Dickdarmmuskulatur eingeidrungen sind, müssen wir uns leider mit der- 
artigen vagen Erklärungsversuchen begnügen. 
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Spezielle Pathologie und Therapie 

der 

Magen- und Darmkrankheiten 

von 

Professor Dr. Bichard Fleischer in Erlangen. 

Preis M. 12.—. 

Das vorliegende Werk, das einen — besonders käuflichen — Abschnitt 
des Fl ei seh er 'sehen Lehrbuchs der inneren Medizin darstellt, ist in Bezug: auf 
Durchführung einer wirklich systematischen Darstellung vielleicht das Hervor- 
ragendste, was in den letzten Jahrzehnten in der klinischen Medizin geschrieben 
worden ist. Es ist keineswegs nur eine „Pathologie und Therapie" der be- 
treffenden Krankheiten, sondern es enthält neben ausführlichen und sehr datikens- 
werten geschichtlichen Einführungen in die einzelnen Kapitel noch jedesmal eine 
-durchaus erschöpfende Abhandlung tiber die dazu gehörigen physiologischen 
Verhältnisse, sodass in dem Eahmen der Klinik auch noch eine Physiologie der 
Verdauung, Assimilation und Einährung eingefügt ist. Dabei wird man bei 
srenauerem Durchlesen der einzelnen Abschnitte, sowohl der physiologischen, als 
der diagnostischen und therapeutischen entnehmen, welchen Antheil der Autor 
an dem Ausbau der modernen Lehre der Verdauungspathologie hat. Besonders 
•die Diätetik, die ja seit langer Zeit in Erlangen Gegenstand weit angelegter, 
wissenschaftlicher Untersuchungen ist, lässt dies in ihrer mannigfachen Be- 
arbeitung deutlich erkennen. — An Anschaulichkeit verliert das Buch durch 
seine Gründlichkeit keineswegs, es ist klar und durchsichtig geschrieben, zudem 
erleichtert eine geschickte und glückliche Einteilung und Benennung der einzelnen 
Unterabschnitte, sowie die verschiedene Druckart, die Uebersichtlichkeit ungemein. 
— Auf diese Weise ermöglicht das Werk das eingehendste Studium der be- 
treffenden Krankheiten vielleicht eingehender, als es durch irgend eines der 
anderen modernen Lehrbücher über Magenkrankheiten erworben werden kann. 
Der Preis ist übrigens im Verhältnis zu dem Umfang des Werkes auffallend 
niedrig. Dr. G. Honigmann i. d. Zeitschrift für prakt Aerzte. 

Die 

Arbeit der Verdauungsdrüsen. 

Vorlesungen 

von 

Professor J. P. Pawlow in St. Petersburg. 
Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen 

von 

Dr. A. Walther in St. Petersburg. 

Mit einem Vorwort und Zusätzen des Verfassers. 

Preis: M. 4.fi0. 

In Form von 8 Vorlesungen sind die Resultate zahlreicher Arbeiten Pawlow 's 
und seiner Schüler zusammengefasst und von einem einheitlichen Gesichtspunkte 
AUS behandelt. Das Buch beschäftigt sich mit den Verhältnissen der Magensaft- 
und Pankreassekretion. Die Versuche wurden an Thieren, denen ein sogen. Magen- 
blindsack, resp. eine Pankreasfistel angelegt wurde, angestellt. Erstere Operation 
besteht darin, dass ein Lappen aus der Magenwand geschnitten wird und zu 
-einem vollständigen, vom Magen abgetrennten Blindsacke zusammengenäht und 
mit seiner Oeffnung in die Bauchwunde eingepflanzt wird. Durch Untersuchung 
<le8 ans dieser Fistel fliessenden Saftes bekommt man eine klare Vorstellung 
über quantitative und qualitative Verhältnisse der Sekretion. Auf diese Weise 
sind nun so wichtige und neue Thatsachen, die theils strittig waren, theils nur 
behauptet, aber nie bewiesen wurden, festgestellt wurden, so dass dieses Buch 
als eine der wichtigsten literarischen Erscheinungen auf diesem Gebiete ange- 
sehen werden muss. Prager med. Wochenschrift. 

Schmidt, Die FünktionsprQfung des Darmes mittels der Probekost. 5 
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Chirurgie 5cr yot|ällc. 

Darstellung der dringenden chirurgischen Eingriffe 

\on 

Dr. Hermann Kaposi. 

Preis ffebunden Mk» 5,30» 



Aus Besprechungen: 

Obwohl in der letzten Zeit mehrere Bücher erschienen sind, die denselben? 
Zweck verfolgen wie das voi liegende, nämlich dem praktischen Arzt als Rat- 
geber in dringenden Fällen zu dienen, verdient das Buch Kaposi 's eine be- 
sondere Beachtung, weil der Autor seine reichen praktischen Erfahrungen, die 
er an der Heidelberger chirurgischen Klinik gesammelt hat, im Buche vielfach 
verwertet und auf diese Weise ein Werk geschaffen hat, das hauptsächlich den 
praktischen Bedürfnissen Rechnung trägt. . . . Das Buch verdient wegen seiner 
Vorzüge dem praktischen Arzte aufs Wärraste empfohlen zu werden. 

Wiener med, Presse 1903, Nr. 19. 

„Auf keinem Gebiete der Medizin kommt der Arzt so häufig in die Lage, 
schnelle Entscheidungen treffen zu müssen, wie auf dem der Chirurgie. Das 
praktische Leben stellt ihn plötzlich und unvorbereitet einem dringenden Fall 
gegenüber, und er muss nun seine theoretisch gewonnenen Kenntnisse ohne 
lange Überlegung in die That umzusetzen wissen, d. h. er muss operieren, wenn 
der Kranke nicht schwer geschädigt oder gar sterben soll." Das Buch ist 

geschickt und flott geschrieben 

Schmidts Jahrbücher der Medizin, Bd. 278, Heft 1. 



Sexualleben und Nerveiileidep. 

Die 

nervösen Störungen sexuellen Ursprungs. 

Nebst einem Anhang über 

Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie. 

Von 

Dr. Leopold Loewenfeld, 

Specialarzt für Nervenkrankheiten in München. 

Dritte^ völlig umgearbeitete und sehr yermehrte Auflage» 

Preis: Mk. 6. — . Gebunden Mk. 7. — . 
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Grundriss 
zum Studium 

der 

GEBURTSHÜLFE 

in 

acbtunilzwanzig Voriesungen und fflnfhundertaGbtunilsiebenzig bildlicben Darstellungen. 

Von 

Dr. Ernst Bumm, 

Professor und Direktor der Universitäts-Frauenklinik in Halle a. S. 

Zweite vermehrte Auflage. 
— ^ Gehtmden Preis Mark 14.60, — 



Bass die erste starke Auflage bereits binnen Jahresfrist yergrrilfen, 
Iftsst znr G-enüge erkennen, welche sympathische Aufnahme dieses trotz 
seiner reichlichen bildlichen Ansgestaltung ansserordentlich billige 
Werk in allen ärztlichen Kreisen gefunden hat. So wird anch diese 
zweite» durch Literatnrangaben bei jedem Kapitel vermehrte Nenbe- 
arbeitnng rasch ihren Weg nehmen. 

Aus Besprechungen der ersten Auflage: 

.... Es ist eine Freude, ein neues, originelles und verdienst- 
volles Stück Arbeit vollendet zu sehen. Das Neue finde ich in den 
bildlichen Darstellungen. Wenn man mit kritischem Blick unsere mo- 
dernen, dem Unterricht dienenden Bücher durchstudiert, so fällt der Unterschied 
der technischen Herstellung der Abbildungen sehr in die Augen und nicht immer 
zn Gunsten der Deutschen; die Schönheit z. B. der Zinkographien in Kellys 
Operative Gynecology überraschte uns alle ; die sprechende Wahrheit der Bilder 
Hess es uns schmerzlich empfinden, dass solch Werk nur in Amerika möglich 
sei. Das ist nun vorbei: Bumms Grundriss beweist zu unserer grossen Be- 
friedigung, dass es auch bei uns möglich ist, gleich Vollendetes zu leisten. 

Bumm vereinigt die, fast möchte man sagen, hinreissende Schönheit der 
Abbildungen mit einer sehr grossen Zahl: fast auf jeder Seite ein Bild. 

J, Veit (Erlangen) in Centralblatt f, Gynäkologie, 

Das Erscheinen von Bumms Lehrbuch in Grossformat, auf 756 Seiten 
Text mit 578 durchwegs künstlerischen und bildlichen Darstellungen, wie sie 
sonst in Grössen und Art der Ausführung nur in Atlanten zu finden waren, be- 
deutet ein Ereignis in didaktischer wie in künstlerischer Beziehung ; sind doch. 
vne Veit bemerkte, die den gediegenen Text erläuternden Bilder durchwegs 
,f9ist möchte man sagen, hinreissend schön** .... 

.... Man mag irgend eine Stelle des Buches aufschlagen, so spricht 
ans jedem Satze das fesselnde, lebendige Wort eines ebenso formvollendeten 
wie klaren Vortrages. 

Ludwig Knapp (Prag) i. d. Prager med, Wochenschrift, 
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" ^eubauer und Vogel 



Anleitung 

swr 

qnalitativen und qnantitadven 



Analyse des Harns. 

Zetint« u mgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Analytisclier Theil 

in dritter Auflage bearbeitet von 

Dr. H. Huppert, 

o. d. Professor der Hedie. Cheaie an der k. k. deatschen rniTersität zn Prag. 



Mit 4 lithographirten Tafeln nnd 55 Holzschnitten. 

Preis: 17 Mark So Pfg., gebunden in Halbfranz 19 Mark 60 Pfg. 

Die Terhältnissinässig rasche Aufeinanderfolge der Terschiedenen Auflagen 
dieses in Fachkreisen selten verbreiteten Werkes des verdienstvollen Forschers 
legt am besten daf&r Zeagniss ab, wie nnentbehrlich der vom Verfasser neu 
bearbeitete »Neubauer und Vogel* für den Studirenden sowohl als auch für den 
mit der Materie bereits Vertrauten geworden ist. Was dem Fachmann das 
Handbach besonders wertbvoll erscheinen lässt, ist der Umstand, dass die zu- 
verlässigeren Methoden und die die^e begründenden Thatsachen in radglichst 
knapper, mit dem Verständnisse, selbst des Ungeübteren, noch verträglicher 
Fassung, dabei aber doch mit einer solchen Ausführlichkeit beschrieben werden, 
dass das Nachlesen der Originalabhandlungen ganz und gar entbehrt werden 
kann. (PharmacetUtsche Zeitung.) 



Erläuterungen 



zur 



qualitativen Analyse 

anorganischer Körper 

in Bezug auf die 

praktischen Hilfsmittel und den planmässigen Gang 

derselben. 

Von 

Dr. Alexander SpranL 

lit 50 ibbildangen im Texte. 
-^ Preis: 3 Mark 60 Pf. ^ 
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Pankreas-Pathologie 

von 

Dr. med. H. Truhart, 

prakt. Arzt in Dorpat. 

I. Theil: Multiple abdominale Fettgewebsnekrose. 

Mk. 12.—, 

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 

Historischer Rückblick über die bisherigen Forschungen auf dem Gebiete der 

Pankreaspathologie. 
Multiple abdominale Fettgewebsnekrose. 

1. Beobachtungen aus älterer Zeit. 

2. Anatomischer Befund und Wesen der Fettgewebsnekrose. 

3. Häufigkeit des Auftretens der Fettgewebsnekrose bei Thieren und 
Menschen. Prädisponirende Momente. 

4. Kasuistik. 

5. Aetiologie der multiplen abdominalen Fettgewebsnekrose. 

Die mikroparasitäre Theorie. 

Die Pankreasfennenttheorie und die gegen die letztere erhobenen 

Einwände. 
Trauma und Pankreas. 
Resum6. 

6. Pathogenese der multiplen abdominalen Fettgewebsnekrose. 

Resume. 

7. Symptomatologie und Diagnose der abdominalen Fettgewebsnekrose. 

8. Verlauf und Therapie der abdominalen Gettgewebsnekrose. 



Leitfaden 

für 

Unfallgutaehten. 

Ein Hilfsbnch 

zur 

OntersuGhung und Begutachtung Unfallverletzter und traumatisch Erkrankter. 

Von 
Dr. Karl Waibel, 

Bezirksarzt in Kempten. 
Mk. 8.—. Gebunden Mk. 9.—. 

Nach dem übereinstimmenden Urteile verschiedener hervorragenden Ärzte 
und der Fachpresse dürfte sich das ..vorliegende Werk als sehr zeit- und zweck- 
mässig erweisen und wegen seiner Übersichtlichkeit, Reichhaltigkeit und Hand- 
lichkeit bald in dem Kreise der beamteten und praktischen ^rzte, sowie der 
Berufsgenossenschalten als willkommener und praktischer Führer und Berater 
einbürgern. 
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Soeben erschien: 

Praktischer Leitfaden 

der 

qnalitatiyen und quantitativen Ham- 
Analyse (nebst Analyse des 

Magensaftes) 

fflr Ärzte, Apotheker imd Chemiker 

Ton 

Dr. Sigmund Fränkel, 

Dozent für medizinische Chemie an der Wierer XJniTersität. 

Mit fünf Tafeln. — Geb. M. 2.40. 

Vorwort. 

Dieser kleine Leitfaden ist aus Aufzeichnungen entstanden, 
nach denen ich in den Jahren 1896 bis 1902 an der Wiener 
Universität praktische Kurse der Harnanalyse für Ärzte, Apotheker 
und Chemiker abgehalten. Die Methoden sind derart gewählt, 
dass sie mit einfachsten Hilfsmitteln und technischen Behelfen 
durchgeführt werden können ; die Anleitungen zur Analyse werden 
so gegeben, wie sie sich in der Erfahrung mit chemisch ver- 
schiedenartig vorbereiteten Hörern am besten bewährt haben. Die 
Reaktionen und Verfahren sind nicht nur beschrieben, sondern 
auch durchwegs erklärt. In dieser Gestalt dürfte das Büchlein ein 
brauchbarer Wegweiser für den Lernenden, ein Hilfsmittel für 
den Praktiker sein. 

Inhalt. 

Vorwort. — Reagentien. — Allgemeine Eigenschaften des normalen 
Harnes. — Die Gährungen des Harnes. — Allgemeiner Gang der Harnunter- 
suchung. — Schema für Harnanalysen. — Eiweiss. — Ei Weissreaktionen. — 
Nachweis von Harnpepton und Albumosen. — Quantitative Eiweissbestimmung. — 
Zucker. — Zuckernachweis. — Quantitative Zuckerbestimmung. — Aceton. — 
Acetessigsäure. — )S-Oxybuttersädre. — Milchsäure. — Chylurie. — Fett im 
Harn. — Cystin. — Blutfarbstoff. — Spektralanalyse. — Urobilin. — Uro- 
rosein. — Gallenfarbstoffe. — Indikan. — (Alkapton). — Homogentisinsäure. — 
Melanin (Phymatorhusin). — Gepaarte Glykuronsäuren. — Diazoreaktion. — 
Nachweis von Arzneimitteln im Harne. — Sediment. — Quantitative Harn- 
untersuchung. — Gesamtstickstoffbestimmung. — Normallösungen — Harn- 
stoff. — Harnsäure. — Ammoniak. — Chlornatrium. — Phosphorsäure. — 
Schwefel. — Normalniengen verschiedener Harnbestandteile. — Untersuchung 
von Harnsteinen und Konkrementen. — Magensaftuntersuchungen. — 5 Tafeln. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Wiesbaden. 



Sadismus und Masochismus 



von 



Dr. A. Enlenburg, 

Geh. Med.-Batb, Professor in Berlin. 
Preis Mk, 2.— 

Auszug aus dem Inhalts-Verzeichniss: 

Erklärung und Ableitung der Begriffe »Sadismus" und .Masochismus". Ihr 
Wesen, ilire Bedeutung. Active und passive Algolagnie. 

Die physiologischen und psychologischen Wurzeln der Algolagnie (des „Sadismus" 
und , Masochismus"). 

Die anthropologischen Wurzeln der Algolagnie. Die atavistische Theorie in 
ihrer Anwendung auf die algolagnistischen Phänomene. — Schema der 
algolagnistisch veränderten Hergänge des centralen Nervenmechanismus. 

Leben und Werke des Marquis de Sade. Sein Charakter und Geisteszustand. 

Sacher-Masoch; der Mensch und der Schriftsteller. 

Zur speciellen Symptomatologie und Entwicklungs- 
geschichte der algolagnistischen Phänomene. 

Nothzucht, Lustmord, Nekrophilie. 

Active une passive Flagellation (Flagellantismus). 

Weibliche Grausamkeit. Sadismus und Masochismus des Weibes. 

Sadismus und Masochismus in der jieuesten Litteratur. 

Litteratur. 

Repetitorium 

INNEREN MEDIZIN 

in Tabellenform 

von 

Dr. C. H, Schmid, Würzburg. 

Preis gebunden Mk. 2.60. 

Inhalt: 

Herzkrankheiten. — Krankheiten des Kehlkopfes. — Krank- 
heiten der Bronchien. — Krankheiten der Lunge. — Krankheiten 
-des Brustfells. — Krankheiten der Mundhöhle. — Krankheiten der 
Speiseröhre. — Krankheiten des Magens. — Krankheiten des 
Darms. — Krankheiten der Leber. — Krankheiten des Bauch- 
fells. — - Krankheiten der Nieren. — Krankheiten der Blase. — 
Infektionskrankheiten. — Krankheiten des Blutes. — Stoffwechsel- 
krankheiten. — Häufigere Krankheiten der peripheren Nerven. — 
Krankheiten des Centralnervensystems. — Häufigere Krankheiten 
«des Rückenmarkes. — Neurosen. — Intoxikationen. 
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Taschenbuch 

der 



MedizMscli - KlMsckn Diagnostik, 

Ton 
Dr. Otto SeHerty and Dr. Friedr. ■Mler, 

ProfesMir in Wfirzlnirg, Fktifessor in Mönidiai. 



Slfte gimlicli »Mge«rbeitata Avflage. 



Mit Abbildungen, In englischem Einband, Preis Mark 4. — 



Von dem bekannten und mit Kecht weit verbreiteten Tascbenbnelie ist die 
n' oe, elfte Auflage erschienen. Kefer. schätzt dies Büchelchen seit langer Zeit 
als eines der besten seiner Art und kann auch die neue, .grfindlich umgearbeitete 
Auflage* mit gutem Gewissen jedem Praktiker warm empfehlen. 

Stadelmann ' Berlin in der Deutschen Ärzte-Zeitung. 

Die elfte Auflage ist um verschiedene grössere und kleinere Kapitel 
(Abfassung der Krankengeschichten, Hautkrankheiten, acute Vergiftungen^ 
Köntgenstrahlen Untersuchung etc.) bereichert und der bisherige Inhalt einer 
irründlichen Umarbeitung und zeitgemässen Vervollständigung unterzogen worden. 
Die zahlreichen Vorbemerkungen aus Physiologie und Pathologie werden dem 
Anfänger das Verständnis erleichtem; auch hat die Übersichtlichkeit in der 
Anordnung des Stoffes noch gewonnen. Münchener med. Wochenschrift. 

Das zuerst im Jahre 1886 in 1. Auflage erschienene Buch, welches auf 
Veranlassung des Geh. -Rats Prof. Dr. Gerhardt herausgegeben wurde, ist jetzt 
in elfter gründlich umgearbeiteter .\uflage erschienen. Es soll nicht nur dem 
Anfänger, sondern auch dem älteren Arzt eine Hülfe sein bei der Kranken- 
untersuchung und hauptsächlich zum Nachschlagen dienen. Diesen Zweck 
erfällt das kleine VVerkchen in vorzüglichster Weise. 

Ärztliche Sachverständigen- Zeitung. 

Der kleine „Seifert -Maller" erscheint äusserlich in gewohntem Gewände, 
innerlich ist er aber nicht derselbe geblieben, sondern ein besserer geworden. 
AusHcr einer zeitgemässen Vervollständigung der einzelnen Kapitel und einer 
zweckmässigen Anordnung des Stoffes fand auch einiges neue Material Auf- 
nahme, so eine Anleitung für die Abfassung der Krankengeschichten, eine kurze 
Propaedeutik der Hautkrankheiten, sowie eine kurze Übersicht der acuten Ver- 
giftungen. Das bereits in vier ausserdeutschen Sprachen übersetzte Taschenbuch 
wird seinen Freundeskreis weiterhin ausdehnen; sein Wert ist allseitig so an- 
erkannt, dass es keiner empfehlenden Worte mehr bedarf. Medico. 



Verlag von J. F. BERGMANN iif Wiesbaden. 

Grundpiss 

der 

Kinderheilkunde 

mit 

besonderer Berücksichtigung der Diätetik. 

Von Dr. Otto Hauser, 

Spezialarzt für Kinderkrankheiten in Berlin. 

Zi?reite gänzlich umgearbeitete Auflage. 
Preis Mk. 8, — . Gebunden Mk, 9.— 



Aaszug aus dem Inhaltsverzeichniss. 

Physiologische Besonderheiten des EJndesalters. 

Cirkulationsorgane. Respirationsorgane. Digestionsorgane. Dentition. 
Stoifwechsel. Urogenital organe. Nervensystem. Körpertemperatur. Haut, 
Schlaf, Augen. Arzneimittel. 

Die Diätetik des Eindesalters. 

Die natürliche Ernährung an der Mutterbrust. Die Ammen- Ernährung^ 
Störungen, die beim Stillen eintreten. Die Entwöhnung und spätere Er- 
nährung. Die Pflege im ersten Lebensjahre. Die künstliche Ernährung. Ge- 
winnung der Kuhmilch. Zubereitung der Kuhmilch. Kochen und Sterilisiren. 
Die künstlichen Milchpräparate. Andere Thiermilcharten. Milchkonserven 
und Kindermehle. 

Die Krankheiten des Neugeborenen. 
Die Krankheiten der Yerdanungsorgane. 

Die Krankheiten des Mundes. Die Krankheiten des Rachens. Die Krank-^ 
heiten des Oesophaofus. Die Krankheiten des Maijens und Darms. Die Krank- 
heiten des Bauchfells. Die Krankheiten der Leber. Die Krankheiten der Milz. 

Die Krankheiten der Athmangsorgane. 

Die Krankheiten der Nase. Die Krankheiten des Kehlkopfs und der 
Luftröhre. Die Krankheiten der Bronchien und der Lunge. 

Die Krankheiten des Cirkulationsapparates. 
Die Krankheiten des Urogenitalapparates. 

Die Blasenkrankheiten. 

Die Krankheiten des Nervensystems. 

Die Krankheiten des Gehirns. Die Krankheiten des Rückenmarks. 

Die Neurosen. 

Die Krankheiten der Haut. 

Akute allgemeine Infektionskrankheiten. 

Chronische infektiöse Allgemeinkrankheiten. 

Konstitutionskrankh eiten. 

Sachregister. 
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Die Methoden 

der 



Praktischen Hygiene 

Lehrbach 

zur 

Untersuchung und Beurtheilung hygienischer Fragen 



von 



Dr. K. B. Lehmann, 

o. Professor der Hygiene und Vorstand des Hygienischen Instituts an der Universität Wtlrzbarg. 

Mit 146 Abbildungen. 

Zweite eriveiterte, vollkommen umgearbeitete Auflage. 

Vrm H. 18.60. - fiebandeB H. 20.60. 

Mit aufrichtiger Freude wird jeder Fachgenosse das Erscheinen dor 2. Auf- 
lage von Lehmann 's Methoden begrüssen. In den seit dem Erscheinen der 
1. Auflage verflossenen 10 Jahren ist gerade die hygienische Methodik einer 
solchen zielbewussten Verbesserung und Vervollständigung unterworfen worden, 
•dasB eine erneute übersichtliche Zusammenstellung des reichen, überall zerstreuten 
Materials ein Bedürfniss darstellte. Aber das vorliegende Lehrbuch ist weit 
davon entfernt, nur eine Zusammenstellung zu bringen, Seite für Seite merkt 
man, dass L. nicht nur die gesammte Literatur beherrscht, sonderu auch aus 
-eigener praktischer Erfahrung heraus spricht. Es bedarf nicht des Hinweises, 
dass gerade hierdurch das Erscheinen des Werkes zu einem bedeutsamen wird. 
Es wird Jeder sicher gehen und zum Ziele gelangen, der sich dieser vortrefF- 
Jichen, zuverlässigen Führung anvertraut. Schmidfs Jahrbücher, 

Pathologie und Therapie 

der 

Nerzneurosen und der funktionellen Kreislauf- 
störungen. 

Von 

Professor Dr. August Hoffmann, 

Nervenarzt in Düsseldorf. 
Mit 19 Textabbildungen. — Preis M. 7.60. 
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Lehrbuch 

der 

Hautkrankheiten 

von 

Prof. Dr. Eduard Lang 

in Wien. 

Mit 87 Abbildungen im Text. 

' M. 14.60 

L., der Tins in seinen, soeben in 2. Auflage erschienenen „Vorlesungen über Patho- 
logie und Therapie der Syphilis" ein anerkannt hervorragendes Spezialwerk geliefert 
hat, hat nunmehr auch ein Lehrbuch der Hautkrankheiten herausgegeben und auf etwa 
600 Seiten eine durch Vollständigkeit, Klarheit. Kürze und Übersichlichkeit, sowie 
durch 87 vortreffliche Abbildungen ausgezeichnete Darstellung der Dermatologie ge- 
geben. Ohne zu systematisieren, bespricht L. nach einigen anatomischen, physiologischen 
und allgemein pathologischen Vorbemerkungen und kurzem Überblick der Ätiologie und 
allgemeinen Therapie der Hautkrankheiten die einzelnen Erkrankungen, indem er sich in 
der Anordnung soweit wie möglich von ätiologischen Prinzipien leiten lässt. Überall, 
aus jedem Abschnitt, tritt uns L.'s ausserordentliche Erfahrung entgegen; an vielen 
Punkten finden wir seine eigenen, auf Grund zahlreicher Studien gewonnenen Anschauungen, 
ohne dass jedoch die Darstellung an Objektivität verliert. 

Das Buch wird nicht nur dem Studierenden und dem praktischen Arzte von 
Nutzen sein, es wird auch den Spezialkollegen eine sehr erwünschte Bereicherung ihres 
Bücherschatzes darbieten. Schmidt's Jahrhilcher der Medizin. 

Seinen „Vorlesungen über Pathologie une Therapie der Syphilis" hat Verfasser, 
einem Wunsche seines Verlegers entsprechend, nun auch ein „Lehrbuch der Hautkrank- 
heiten" folgen lassen. Die Fachkollegen werden dem Verleger gewiss dankbar sein, dass 
er ihnen dieses schöne Werk beschert hat. Alle Vorzüge, die den Vorlesungen über die 
Syphilis ihre weite Verbreitung und bedingungslose Anerkennung, verschafft haben, die 
souveräne Beherrschung des Stoffes, die ansprechende, stets klare Form der Darstellung, 
die sicher präzisierte Stellung des Autors in dem Kampf der Meinungen u. s. w., alle 
diese Vorzüge finden wir auch in dem neuen Werke wieder, sie sichern diesem von vorn- 
herein einen hervorragenden Platz unter den anderen Lehrbüchern. 

Monatshefte für praktische Dermatologie. 

Den Namen Lang 's kennen wir schon seit lange als den eines ausgezeichneten 
Syphilidologen. Mit begreiflichem Interesse nahmen wir daher sein kürizlich erschienenes 
Lehrbuch der Hautkrankheiten in die Hand. Dasselbe zeigt, dass es sich hier keines- 
wegs um eine Schreibtischarbeit handelt, sondern dass Lang auch auf dem Gebiete der 
Hautkrankheiten im Laufe der Jahre scharfe Beobachtungen gemacht und ein vertieftes 
Wissen sich erworben, hat. Dieses hat nun der gereifte Mann, auf einen grossen Zeit- 
raum ernster Arbeit zurückblickend, hier niedergelegt. In einer Zeitschrift, die nicht 
ausschliesslich für Spezialärzte bestimmt ist, wie diese, müssen wir es uns versagen, auf 
Einzelheiten einzugehen, können aber mit Bücksicht auf das oben Gesagte das Werk nur 
aufs wärmste empfehlen. Die Illustrationen sind vorzüglich gelungen, ebenso di,e Aus- 
stattung des Werkes Medizin. Blatter. 



Verlag von .1. F. BEnGMANX in Wiesbaden. 
Soeben erschien : 

HandbaclL der Gebnrtslifilfe. 

Bearbeitet von 

K. V. Brauo-Fern wald, Wien; £. Bumm, Balle, Chazan, Grodno; A. DOderlein, 
Tübingen ; A. Dührssen, Berlin ; 0. v Franqae, Prag ; H. W. F r e u n d . Strassborg ; 
A.Goenner, Basel ; 0. v. H e r f f , Basel ; M. H o f m e 1 e r , Wfirzburg ; 6. K 1 ei n , München ; 
F. Kleinhans, Prag; L. Knapp, Prag; B. Kroenig, Jena; A. 0. Lindfors, Dpsala; 
K. Menge, Leipzig; H. Meyer-Ruegg, Zürich; J. Pfannenstiel, Giessen; A.t. Bost- 
hörn, Beidelberg; 0. Sarwey, Tübingen; 0. Schaeffer, Heidelberg; F. Schenk. 
Prag ; B. S. Schnitze, Jena ; L. S e i t z , München ; H. S e 1 1 h e i m , Freibarg ; F. Skn tsch. 
Leipzig; E. Sonntag, Freibnrg: W. Stoeckel, Erlangen; P. Strassmann, Berlin: 
M. Stumpf, München; M. Wal thard, Bern; R. Werth, Kiel; E. Wortheim, UTien ; 

F. V. Winckel, München; Th. Wyder, Zürich. 

In drei Bänden herausgegeben von 

F. von Winckel 

in München. 

Erster Band, I. Hälfte. 

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 21 zumeist farbigen Tafeln. 

Preis Mk. 13.60. Preis geb. Mk, 15.60. 

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 

Ein Überblick über die Geschiclite der Gynäkologie yon den ältesten 
Zeiten bis znni Ende des XIX. Jalirlinnderts. Von F. y. WinckeK 
München. (Mit 18 Abbildungen im Text.) 

Physiologie nnd Diätetik der Scliwangerscliaft. 

A. Anatomie und Physiologie. 

I. Beginn, Begriff der Scliwangerschaft. Von P. Strassmann, Berlin. 
(Mit 19 Abbildungen im Text und auf Tafel A— E.) 

II. Torgänge bei der Befruchtung, erste Yerändernngen des Eies. Von 
P. Strassniann, Berlin. (Mit 43 Abbild, im Text und auf Tafel F.) 

III. Die ersten Yerändernngen der Gebärmutter infolge der Schwanger» 
Schaft. Die Einbettung des Eies. Die Bildung der Placenta, der 
Eihäute und der Nabelschnur. Die weiteren Yerändernngen der 
genannten Gebilde während der Schwangerschaft. Von J. Pfannen - 
stiel, Giessen. (Mit 44 Abbildungen, zum Teil im Text, zum Teil auf 
den Tafeln G— P.) 

lY. Die Frucht in dem weiteren Yerlaufe der Schwangerschaft. Yon 
A. Goenner, Basel. (Mit 11 Abbildungen im Text.) 

V. Das ausgetragene Kind. Von A. Goenner, Basel. (Mit 3 Abb. im Text.) 

YI. Die Nabelschnur. Yon A. Goenner, Basel. (Mit 1 Abbildung im Text.) 
VII. Die Placenta. Von A. Goenner, Basel. (Mit 8 Abbildungen im Text.) 
VIII. Das Fruchtwasser. Yon A. Goenner, Basel. 

IX. Die Ernährung und der Stolfwechsel des Embryo und Fötus. Yon 
A. Goenner, Basel. (Mit 2 Abbildungen im Text.) 

X. Anatomische Veränderungen im Organismus während der Schwanger- 
schaft. Von A. y. Bosthorn, Heidelberg. (Mit zahlreichen Abbildungen 
im Text und auf den Tafeln Q— V.) 

XI. Die Veränderungen in den Geschlechtsorganen. Von A. y. Host- 
horn, Heidelberg. (Mit zahlreichen Abbild, im Text und auf Tafeln.) 

B. Symptomatologie der Schwangerschaft. 

I. Die Erscheinungen an den Genitalien in den einzelnen Monaten der 

Schwangerschaft. Von A. Goenner, Basel. (Mit 9 Abb. im Text.) 
II. Die leichteren Beschwerden der Schwangeren. Von A. Goenner, Basel. 
III. Die Lagerung des Kindes. Von A. Goenner, Basel. (Mit einer Ab- 
bildung im Text.) 
lY. Die geburtshfilf liehe Auskultation. Von F. v. Winckel, München 
V. Dauer der Schwangerschaft. Von F. v. Winckel, München. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Wiesbaden. 



Soeben erschien: 

Handbuch der Greburtshülfe. 

Bearbeitet von 

R. ▼. Braun-Fernwald, Wien; £. Bumm , Hallo; Ghazan, Grodno; A. Döderlein, 
TttbiDgen; A. DUhrssen« Berlin; 0. ▼. Franque, Prag; H.W.Freund, Strassburg: 
A. Goenner, Basel; 0. v. Herff, Basel; M. Hofmeier, Würzbarg; 6. Klein, München; 
F. Kleinhans, Prag; L. Knapp, Prag; B. Kroenig. Jena; A. 0. Lindfors. Upsala: 
K.Menge, Leipzig; H. Meyer-Ruegg, Zürich; J. Pfannenstiel, Giessen; A. t. Rost- 
horn, Heidelberg; 0. Sarwey, Tübingen; 0. Schaeffer, Heidelberg; F. Schenk, 
Prag; B. S. Sehn Itzo, Jena; L. Seitz, München; H. Sellhcim, Freiburg, F. Skutsch, 
Leipzig; E. Sonntag, Freiburg; W. Stoeckel, Erlangen; P. Strassmann, Berlin; 
M. Stumpf, München; M. Walthard, Bern; R. Werth, Kiel; E. Wertheim, Wien; 

F. V. Winckel, München; Th. Wyder, Zürich. 

In drei Bänden herausgegeben von 

F. von Winckel 

in München. 

Erster Band, IL Hälfte. 

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 12 zumeist farbigen Tafeln, 

Breis Mk. 14,40, Gebunden Mk. 16,40. 



Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 

Physiologie and Diätetik der Sohwangersohaft. 

C. Untersuchung. 

I. Die Untersuchnng auf Schwangerschaft nnd die Diagnose derselben. 

Von F. Skutsch, Leipzig. 

D. Mehrfache Schwangerschaft. 

II. Die mehrfache Schwangerschaft. Von P. Strassmann, Berlin. 

E. Diätetik der Schwangerschaft. 

I. Allgemeines Verhalten. Die Behandlang der leichteren Schwanger- 
schaft. Von 0. von Herff, Basel. 
II. Vorbereitungen znr Oebnrt. Von E. Bumm, Halle. 

Physiologie und Diätetik der Geburt. 

I. Definition, Bewegnngscentra des ITtoras, Ursachen des Gebnrts- 

eintrittes. Von 0. Schaeffer, Heidelberg. 
IL Die austreibenden Kräfte. Von 0. Schaeffer, Heidelberg. 
UI. Die bei der Geburt zu bewältigenden Widerstände. Von 0. Schaeffer, 

Heidelberg. 
IV. Das Becken und seine Weichteile. Von H. Seilheim, Freiburg. 
V. Verlauf der Geburt. Geburtsperioden. Von 0. Schaeffer, Heidelberg. 
VI. Entwicl^elung der Lage, Stellung nnd Haltung des Kindes im Uterus 

und deren Wechsel. Von L. Seitz, München. 
Vir. Der Mechanismus der Geburt. Von M. Stumpf, München. 
Vni. Die Diätetik der normalen Geburt. Von 0. Sarwey, Tübingen. 
IX. Antiseptik und Aseptik bei d«T Geburt. Von K. Menge, Leipzig. 
X. Hängelage. Von G. Klein, München. 
XL Die Behandlnng der regelmässigen Naehgeburtsperiode. Von A. 0. 

Lindfors, Upsala. 
XII. Die mehrfache Geburt. Von P. Strassmann, Berlin. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Wiesbaden. 
Soeben erschien: 

Lehrbuch 

der 

Creschlechtskrankheiten 

(Lehrbuch der Haut- und Qesehleehtskraukheiten, 11. Band.) 

Von 

Professor Dr. Eduard Lang in Wien. 
Preis ML lOAO. 



Inhalts -Verzeichnis. 
Der venerisclie Katarrh. 

Ätiologie des venerischen Katarrhs; Biologie des Gonococcus. 
Phimose und Paraphimose. 

Symptome und Verlauf des venerischen Katarrhs beim Manne. 
Komplikationen des venerischen KataiThs. 

Symptome und Verlauf des venerischen Katarrhs beim Weibe. Komplikationen. 
Begleit- und Folgeaffektionen des venerischen Katarrhs. 
Infektion anderer Schleimhäute durch Gonokokken. 
Venerischer Katarrh bei Kindern. 
Venerische Papillome. 

Therapie der Urethritis anterior und posterior, sowie einzelner Komplikationen 
beim Manne. 

Therapie der Urethritis und Cystitis chronica. 

Behandlung der Periurethritis, Prostatitis und Epididymitis. 
Therapie des venerischen Katarrhs und seiner Komplikationen beim Weibe. 

Behandlung der Rektalblennorrhöe. 
Therapie der venerischen Warzen. 

Das venerisclie Geschwür. 

Ätiologie und klinischer Verlauf. 

Lokalisation des venerischen Geschwüres. Komplikationen und Abweichungen 

vom normalen Verlauf. 
Diagnose des venerischen Geschwürs. 
Therapie des venerischen Geschwürs. 



Verlag- von J. F. BERGMANN in Wiesbaden. 



Venerische Ljrmpliadenitis. 

Symptome und Verlauf der Lymphadenitis. 
Therapie der Lymphadenitis. 

Syphilis. 

über Syphilis -Infektion und die durch das Syphiliskontagium gesetzten patho- 
logischen Veränderungen. 
Pathologie der akquirierten Syphilis. 

Die syphilitische Initialmanifestation in Kombination mit einend 

venerischen Geschwür. 
MitaflFektion der benachbarten Lymphdrüsen und Lymphgefasse. 
Konstitutionelle Syphilis. 

Verallgemeinerung des Syphiliskontagiums und das syphilitische- 
Fieber. 
Roseola syphilitica; syphilitisches Erythem; makulöses oder Flecksyphilid. 
Papulöses Syphilid, Syphilis papulosa; Knötchensyphilid. 
Pustulöser Syphilid, Syphilis pustulosa, Pustelsyphilid. 

Gummata der Haut und des Unterhautzellgewebes; Syphilis gummosa cutanea, 
et subcuteanea; Knotensyphilid der Haut und des Unterhautzellgewebes. 
Mastitis syphilitica simplex et gummosa. 
Erkrankungen der Haare und Nägel. 
Die syphilitischen Erkrankungen der Verdauungsorgane. 
Syphilitische Erkrankungen des Atmungsapparates. 
Syphilitische Erkrankungen des Blutgelässsysteras. 

Syphilitische Erkrankungen des Lyniphapparates, der Milz, Thymus, Schilddrüse^ 
Nebennieren und der Glandula princalis. 

Veränderungen des Blutes im Verlaufe der Syphilis. 
Syphilitische Erkrankung der Urogenitalorgane. 
Syphilitisehe Erkrankungen der Knochen. 
Syphilitische Erkrankung der Gelenke, Muskeln, Sehnen, Schleimbeutel und 

Faszien. 
Syphilitische Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems und 

der Sinnesorgane. 
Abnorme Verlaufsweisen der Syphilis. 
Syphilitische Kachexie und amyloide Degeneration. 
Hereditäre Syphilis. 



( 



Verlaff von J. F. BERGMANN in Wiesbaden. 



Arbeiten ans Anatomischen Institnten. Unter Mitwirkung von Fach^c- 
nossen herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Merkel in Göttingen und Prof. 
Dr. R. Bonnet in Greifawald. (Anatomische Hefte erste Abteilung.) Bis 
jetzt erschienen 71 Hefte. 

ArchiT für Angenlieillinude in deutscher und englischer Sprache. Heraas- 
gegeben von Prof. Dr. H. Knapp in New- York und Geh. Med.-Rat Prof. 
Dr. C. Schweigger in Berlin, für den Literaturbericht Prof. Dr. C. Horst- 
mann in Berlin. (Bis jetzt erschienen 49 Bände.) Preis pro Band von 
4 Heften 'Mk. 16.— 



Archiy für Orthopädie, Meclianotherapie n. Unfallcliirnrgie. unter Mit- 
wirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. J. Riedin ger in 
Würzburg. Erscheint in Bänden ä 3 Hefte zum Preise von ä 4 Mk. 

Berichte der oplithalniolog. Gesellschaft in Heidelberg. Redigiert durch 
A. Wagenmann in Jena. Jährlich ein Band. (Bis jetzt erschienen 
Band XXV— XXXI.) 

Ergebnisse der Anatomie und Entwicl^elnngsgeschichte. Unter Mit- 
wirkung von Fachgenossen herausgegeben von Prof. Merkel in Göttingen 
und R. Büunet in Greifswald. (Anatomische Hefte zweite Abteilung.) 
Jährlich erscheint ein Band. (Bis jetzt erschienen 12 Bände.) 

Ergebnisse der Allgemeinen Pathologie nnd pathologischen Anatomie. 

Unter Mitwirkunic von Fachgenossen herausgegeben von Prof. Dr. 0. Lubarsch 
in Posen und Prof. Dr. R. Ostertag in Berlin. Jährlich erscheint ein 
Band. (Bis jetzt erschienen 8 Jahrgänge in 13 Bänden.) 

Ergebnisse der Physiologie. Unter Mitwirkung von Fachgenossen heraus- 
gegeben von L. Asher in Bern u. K. Spiro in Strassburg. (Bis jetzt 
erschienen 2 Jahrgänge ä 2 Abteilungen. ^ 

Frommel's Jahresbericht über die Fortschritte der Geburtshilfe nnd 
Gynälcologie. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von 
Prof. Dr. E. Humm in Halle und Prof. Dr. J. Veit in Erlangen. Jährlich 
ein Band. (Bis jetzt erschienen 16 Bände.) 

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Cliirargie* 

Unter Mitwirkung von Fachgenossen redigiert und herausgegeben von Prof. Dr. 
Ol H i 1 d e b r a n d in Basel. Jährlich ein Band. (Bis jetzt erschienen 8 Bände.) 

Jahresbericht tiber die Fortschritte der physiologischen nnd . patho- 
logischen Chemie. Begründet von weil. Prof. R. Maly (Prag), fort- 
gesetzt von Prof. V. Nencki (Petersburg), Prof. Andreasch (Wien) und 
K. Spiro (Strassburg). Jährlich ein Band. Herausgegeben und redigiert 
von Prof. Rud. Andreasch in Graz und Dr. K. Spiro in Strassburg. 

Therapeutische Leistungen. Ein Jahrbuch für praktische Ärzte. Heraus- 
gegeben von Dr. Arnold Pollatschek in Karlsbad. Jährlich ein Band. 
(Bis jetzt erschienen 14 Bände.) 

Terhandlungen der Gesellschaft für Kinderheillcunde. Herausgegeben von 
Geh. San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer in Wiesbaden. Jährlich ein Band. 
(Bis jetzt erschienen 20 Bände.) >• 

Terhandlungen des Kongresses für innere Medizin. Herausgegeben von 
Geh. Rat Prof. Dr. E. v. Leyden in Berlin und Geh. San.-Rat Dr. Emil 
Pfeiffer in Wiesbaden. (Bis jetzt erschienen 20 Bände.) 

Zeitschrift für Ohrenheilkunde in deutscher und englischer Sprache. Heraus- 
gegeben von Prof. Dr. H. Knapp in New- York, Prof. Dr. 0. Körner 
(Rostock), San.-Rat Prof. Dr. Arthur Hartmann (Berlin) und Prof. Dr. 
U. Pritchard (London). (Bis jetzt erschienen 45 Bände.) Preis pro Band 
von 4 Heften M. 16, — 



Verlag von J. P. BERGMANN in Wiesbaden. 



Der Hypnotismus. 



Handbuch 

der Lehre von 

der Hypnose und der Suggestion 
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Von 

Dr. L. Loewenfeld^ 
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Meines Erachtens gibt es in der grossen Literatur über Hypnotismus kein 
Werk, welches gleich dem vorliegenden so sehr geeignet erscheint, wirklich 
äIs Handbuch in allen einschlägigen Fragen zu dienen. In erster Linie ver- 
dankt es diesen Charakter dem Umstände, dass der Verfasser es unterlassen 
hat, mit grosser Breite auf all den Wust und scheinwissenschaftlichen Unfug 
«inzugehen, der sich allenthalben breit gemacht hat. Das Buch enthält be- 
-zöglich geschichtlicher Daten und theoretischer Problemstellungen nur das wirk- 
lich Wissenswerte, das aber in vorzüglich klarer Darstellung und vollständig. 
Wem nach mehr gelüstet, der kann gerade aus diesem Werk an der Hand der 
Literaturbesprechungen sich leicht weiter zurechtfinden. Überhaupt zeichnet 
sich auch dieses Buch Loewenfelds durch einen einfachen und klaren Styl 
aus, der sich gottlob fern von dem nur Eingeweibtesten verständlichen Fach- 
jargon hält. Die Kenntnis hypnotischer Zustände ist heutzutage noch eine so 
geringe, dass dieser Umstand doppelt ins Gewicht fällt. Auch ist das Buch 
sehr geeignet, zu zeigen, wie tief die ganze Frage der unter dem Begriff 
„Suggestion* zusamraengefassten Dinge in das tägliche Leben einschneidet 
und wie nötig wir Ärzte es haben, ihr näher zu treten, wenn anders wir mit 
Verständnis dem Seelenleben des Einzelnen gegenüber Stellung nehmen wollen, 
oder wenn wir die Regungen einer grösseren Gemeinschaft von Menschen zu 
"begreifen und durchzudenken bemüht sind. Die letzten Kapitel des Buches: 
«„Hypnotismus und Psychologie** und ,Die Suggestion in ihrer Bedeutung für 
das geistige Leben der Massen** sind nach dieser Richtung hin hochinteressant 
geschrieben. jtrztl. Sachverständigen-Zeitung, 

Loewenfeld ist das durfte man schon nach seinem Lehrbuch der ge- 
samten Psychotherapie schliessen, wie wenige dazu berufen, uns ein Handbuch 
des derzeitigen Standes des Hypnotismus zu bringen; verfügt er doch neben 
reichster eigener Erfahrung über eine vollständige Kenntnis der ganzen ein- 
schlägigen Literatm* und weiss er doch den Stoft' in übersichtlichster Weise zu 
verarbeiten. Die Klarheit der Darstellung und des Ausdruckes dürften gerade- 
zu als mustergültig hingestellt werden. Loewenfeld macht durch diese Vor- 
züge verwickelte und schwierige psychologische Vorgänge, wie z. ^B. das Ver- j 
hältnis des Bewussten zum Unter- und Unbewussten bei Hysterischen und 
Gesunden, auch dem auf diesem Gebiete weniger Geschulten leicbt verständlich. 
Wir wünschen dem Buche vor allem an den Nervenkliniken, wo man die Hyp- 
nose noch vielerorts nur vom Hörensagen kennt, aber auch bei den prakti- 
7ierenden Neurologen und den allgemein praktisch thätigen Ärzten gründliche j 
Berücksichtigung. v. Muralt im Centralblatt /". Nervenheilk, f. Fsijchiatvie, 1 
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